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Наступление Красной Армии на Украине увенчивается всё 
новыми славными победами. Освобождены от немецко-фашист¬ 
ских захватчиков города КРЕМЕНЕЦ, МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ, 
ВИННИЦА. Войска 2-го Украинского фронта форсировали реку 
Днестр и заняли на правом берегу реки ряд населённых пунктов 
и в их числе уездный город Молдавской ССР Сороки. 

Советский народ горячо приветствует своих 
доблестных воинов. 


ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 


і 


Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в ре¬ 
зультате обходного маневра и атаки с фрон¬ 
та, сегодня, 19 марта, овладели городом 
КРЕМЕНЕЦ — мощной естественной кре¬ 
постью на хребте Кременецких гор, усилен¬ 
ной немцами развитой сетью искусственных 
оборонительных сооружений. 

В боях за овладение КРЕМЕНЕц отличи¬ 
лись войска генерал-лейтенанта ПУХОВА, ге¬ 
нерал-лейтенанта КИРЮХИНА, артиллери¬ 
сты генерал-майора артиллерии КУБЕЕВА, 
полковника СУССКОГО, танкисты генерал- 
майора танковых войск КОРОЛЕВА, лётчи¬ 
ки генерал-полковника авиации КРАСОВ¬ 
СКОГО, генерал-майора авиации ГАЛУНОВА 
и полковника ЛОЖЕЧНИКОВА. 

В ознаменование одержанной пооеды сое¬ 


динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение КРЕМЕНЕЦ, пред¬ 
ставить к присвоению наименования «КРЕ¬ 
МЕНЕЦКИХ» и к награждению орденами. 

Сегодня, 19 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Украинского фрон¬ 
та, овладевшим КРЕМЕНЕЦ, — двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобож¬ 
дение КРЕМЕНЕЦ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 


ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советскою Союза ЖУКОВУ 


Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта се¬ 
годня, 20 марта, в результате штурма и об¬ 
ходного маневра с флангов овладели област- 
: ным и крупным промышленным центром 
Украины — городом ВИННИЦА, превра¬ 
щенным немцами в мощный опорный пункт 
обороны на ЮЖНОМ БУГЕ. 

В боях за овладение городом ВИННИЦА 
отличились войска генерал - полковника 
МОСКАЛЕНКО, генерал-лейтенанта ШЕВЕР- 
ДИНА, генерал-майора КИСЛИЦЫНА, ар¬ 
тиллеристы генерал-майора артиллерии ЛИ¬ 
ХАЧЕВА, танкисты полковника БЕЛЯЕВА, 
лётчики генерал-полковника авиации КРА¬ 
СОВСКОГО и генерал-майора авиации КА¬ 
МАНИНА. 

В ознаменование одержанной победы сое- 


19 марта 1944 года. 


Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза 

И. СТАЛИН. 


ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 


Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, в ре¬ 
зультате стремительного манёвра танковых 
соединений и пехоты, вчера, 19 марта, овла¬ 
дели городом МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ — 
крупным железнодорожным узлом и важным 
опорным пунктом обороны немцев на 
ДНЕСТРЕ. 

В боях за овладение городом МОГИЛЕВ- 
ПОДОЛЬСКИЙ отличились войска генерал- 
лейтенанта ТРОФИМЕНКО, генерал-лейте¬ 
нанта ГОРЯЧЕВА, генерал-майора СЕМЕНО¬ 
ВА, танкисты генерал-лейтенанта танковых 
войск КРАВЧЕНКО, генерал-лейтенанта тан¬ 
ковых войск ВОЛКОВА, артиллеристы ге¬ 
нерал-майора артиллерии ЛЕБЕДЕВА и са¬ 
пёры генерал-майора инженерных войск 
ЦИРЛИНА. 

В ознаменование одержанной победы сое¬ 
динения и части, наиболее отличившиеся в 


боях за освобождение города МОГИЛЕВ- 
ПОДОЛЬСКИЙ, представить к присвоению 
наименования «МОГИЛЕВ - ПОДОЛЬСКИХ» 
и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 марта, в 20 часов столица на¬ 
шей Родины МОСКВА от имени Родины са¬ 
лютует доблестным войскам 2-го Украинско¬ 
го фронта, овладевшим городом МОГИЛЕВ- 
ПОДОЛЬСКИЙ, — двенадцатью артиллерий¬ 
скими залпами из ста двадцати четырёх 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобож¬ 
дение города МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 


динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение города ВИННИЦА, 
представить к присвоению наименования 
«ВИННИЦКИХ» и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Украинского фрон¬ 
та, овладевшим городом ВИННИЦА,—двад¬ 
цатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобож¬ 
дение города ВИННИЦА. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 


Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза 


20 марта 1944 года* 


И. СТАЛИН. 
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0 присвоении воинских званий офицерскому 
составу и генералам Красной Армии 


Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза 


20 марта 1944 года. 


И. СТАЛИН. 




Могучий натиск Красной Армии 


Могучим натиском советские войска го¬ 
нят вемецко-фашиетских захватчиков с 
советской земли. Гигантская стальная мет* 
л а Красной Армии очищает вес новые 
районы от фашисте кон нечисти* Креме* 
ней, Моги дев-Подольский, Винница, го* 
рода и сёла Волыни и По долин, Херсон- 
щяш, Николаевщпны и Одесщшш, де- 
аггкамн и сотнями освобождаемые ка¬ 
ждый день, знаменуют нарастающую силу 
нашего наступления* В битвах на Украине 
немцы терпят жестокие поражения. Крас¬ 
ная Армия освобождает уже южные и за* 
падіше области Советской Украины от 
немцев н нх румынских прихвостней При¬ 
родные рубежи гор и рек отмечают побед¬ 
ную поступь советских войск и ложатся 
под ноги наступающей Красной Армии, 
как ступени сё славы* Войска 1-го Укра¬ 
инского фронта перевалили через хребет 
Кременецких гор,—впереди перед ними 
встают Карпаты, Войска 2-го Украинско¬ 
го фронта вышли на реку Днестр на 
фронте протяжением более 100 киломе¬ 
тров, форсировали Днестр я перенесли 
бон на его правый берег. 

Войска Красной Армии ведут бои и 
продвигаются вперёд в чрезвычайно труд¬ 
ных условиях распутицы. Но наступа¬ 
тельный порыв наших воинов настолько 
велик* что успешно преодолеваются са¬ 
мые серьёзные препятствия. Могучий дух 
победоносного наступления пронизывает 
сознание и действия каждого бойца и 
командира и рождает в них богатырские 
силы. Героизм стал чертой, характером 
наших солдат, н каждое новое сраже¬ 
ние приносит неувядаемую славу тыся¬ 
чам отважных сынов советского народа. 
Година высокими наградами достойно от¬ 
мечает ратные подвиги наших генералов, 
офицеров и бойцов* 

Наступление советских частей настоль¬ 
ко стремительно и ошеломляюще для вра¬ 
га, что немцы в ряде мест не успели даже 
уничтожить переправы. Буквально на пле¬ 
чах противника наши войска вырвались 
за Днестр* овладели на правок его берегу 


уездным городом Молдавской ССР Сороки 
и десятками других населённых пунктов. 
Перешагнув через Днестр, Красная Ар¬ 
мия вступила на территорию Советской 
Молдавии и 19 марта положила начало 
освобождению Молдавской Советской Со¬ 
циалистической Республики от немецких 
и румынских захватчиков. 

Около четырёх лет тому назад осуще¬ 
ствились чаяния молдавского народа. 
Молдавское население Бессарабии было 
воссоединено с молдавским населением 
Молдавской Автономной Социалистиче¬ 
ской Республики. Была образована Союз¬ 
ная Молдавская Советская Социалистиче¬ 
ская Республика, которая быстро шла 
к своему расцвету. Но вторгнувшиеся в 
Молдавию а 1941 году немецкие и ру¬ 
мынские захватчики разорили страну* за¬ 
лили её кровью сотен тысяч советских 
людей. 

Румынские прихвостни Гитлера строили 
сумасшедшие піаны порабощения навеч¬ 
но молдавского народа. Им мерещилась 
раздутая спесью «Великая Румыния», по¬ 
строенная на костях и крови молдавского 
и украинского народов. Вояки гитлеровско¬ 
го наймита А н то песку вприпрыжку бежали 
за немецкими танками, выторговывали для 
себя в гитлеровской ставке города и об¬ 
ласти я вообразили себя всамделишными ! 
«властителями» причерноморских про¬ 
странств. Во временно захваченных Мол¬ 
давии, Одессе, «Заднестровье» румыны 
демонстрировали свою «храбрость» — в 
сражениях с женщинами и детьми, в по¬ 
громах к убийствах, Оип разворовывали 
всё, что было ценного в Молдавии, Лишь 
прошлой огеиью румынские мародеры на¬ 
сильно забрали у молдавских крестьян 
весь хлеб, 14 тысяч голов скота* 25 ты¬ 
сяч лошадей. 

Молдавский народ поднялся на беспо¬ 
щадную борьбу с захватчиками* 0 поло¬ 
жении в оккупированной Молдавии румын¬ 
ский наместник сообщал в штаб Антонес- 
ку: «Почти во всех оккупированных пунк¬ 
тах отряды из местного населения* сочув¬ 


ствующие советам, ведут борьбу против 
румынской армии, устраивают беспорядки 
и акты Саботажа. Отряды нападают на ты¬ 
лы войск, обстреливают войсковые колон¬ 
ны, вылавливают разведчиков, истребляют 
мелкие группы солдат. Все это увеличива¬ 
ет я без того значительные потери румын¬ 
ских войск». Молдавские партизаны пре¬ 
следовали п истребляли фашистских за¬ 
хватчиков. По далеко не полным данным, 
за 5 месяцев Партизанск не отряды в Мол¬ 
давии уничтожили около полутора тысяч 
вражеских солдат н офицеров, пустили 
под откос 271 воинский эшелон немцев и 
румын, взорвали 28 мостов. 

Молдавский парод не склонил своей го¬ 
ловы перед гитлеровскими поработителя¬ 
ми в немецкой и румынской одежде. Вера 
в братскую помощь советских народов, в 
силу советского государства, в победное 
оружие Красной Армии поддерживала н 
одухотворяла людей. Красную Армию жда¬ 
ли. И вот она уже перешагнула Днестр, 
она вступила на землю Молдавии—ждан¬ 
ная, желанная армия-ос во б од нтельница. 

Немецкие войска вынуждены отступать 
все дальше на запад и на юг, изгоняемые 
мощными ударами советского оружия. Ру¬ 
мынские грабители и мародеры трепещут 
в ужасе, их бьет озноб* они спешно рас¬ 
продают награбленное, вывозят из Киши¬ 
нева, Тирасполя и других молдавских го¬ 
родов оборудование фабрик и заводов. 
Румынские «губернаторы», прихватив 
казну, улепетывают подальше, Через Ру¬ 
мынию, чаводняя ее, отступают разбитые 
гитлеровскіе полки* 

Красная Армия вышла за Днестр я на- 
чала освобождение Молдавской Советской 
Республики, Она несет жизнь и возрожде¬ 
ние молдавскому народу. Она несет воз¬ 
мездие поработителям за кровавые муки* 
за страдания и слезы советских людей 
Молдавии* В добрый час блистательного 
разгрома гитлеровских армий на всем со¬ 
ветском Юге занимается заря освобожде¬ 
ния Молдавской Советской Республики. 


Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляете 
Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания, 
установленные Указам Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1640 года! 

Звание ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
К от л яр Леонтию Захаровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
Глазунову Василию Афанасьевичу, 

Морозову Степану Ильичу. 

Рудакову Михаилу Васильевичу, 

Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА АРТИЛЛЕРИИ 
Пожарскому Николаю Митрофановичу. 

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
Б об рук Сергею Антоновичу. 

Владычанскону Антону Станиславовичу. 
Коновалову Петру Георгиевичу* 

Корчихову Глебу Николаевичу* 

Кухареву Гавриилу Ефимовичу. 

Лисицыну Александру Ивановичу, 

Чиркову Петру Михайловичу, 

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
Байнруб Матвею Григорьевичу, 

Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК 
Полянскому Александру Ефимовичу, 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 

Мосяэа, Кремль, 10 и&ртп НН4 г. Н, ЧАДАЕВ. 


В Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР 


Совнарком Союза ССР, рассмотрев итоги выполнения гшна 
ремонта тракторов в феврале месяце 1944 года, постановил: 

1. За лучшее выполнение плана ремонта тракторов МТС л 
совхозов в феврале 1944 года присудить переходящие Красные 
Знамена Государственного Комитета Обороны и выдать денеж¬ 
ные премии в размере 300 тысяч рублей для премирования 
работников, отличившихся на ремонте тракторов: 

Грузинской ССР, 

, . Башкирской АССР, 

Ворошидовградекой области УССР, 

Воронежской области. 

Саратовской области* 

2. Отметить следующие республики, края и области, пере¬ 
выполнившие план ремонта тракторов в феврале 1944 года: 
Украинскую ССР, Узбекскую ССР, Киргизскую ССР, Турк¬ 
менскую ССР, Таджикскую ССР, Азербайджанскую ССР, Ар¬ 
мянскую ССР, Ставропольский, Краснодарский, Красноярский, 
Приморский, Хабаровский края т Челябинскую, Свердловскую, 
Московскую, Орловскую, Горьковскую, Ярославскую, Смолен¬ 
скую, Калининскую, Кемеровскую, Ульяновскую, Вологодскую, 
Курскую области. Удмуртскую АССР, Бурят-Монгольскую 
АССР, Коми АССР, Северо-Осетинскую АССР, Мордовскую 
АССР и Кабардино-Балкарскую АССР, 

^ІШІШМІШІТІШІШІШІІІІШІНІМШНШІТІІ- — -- —-——-— - 


От Советского Информбюро 


ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате обходного маневра и атаки 
с фронта 19 марта овладели городом КРЕМЕНЕЦ — мощной естественной кре¬ 
постью 1 на хребте Кременецких гор, усиленной немцами развитой сетью искусствен¬ 
ных оборонительных сооружений, а также с боями заняли более 40 других населён¬ 
ных пунктов, в той числе крупные населённые пункты ПЛАЩУВКА, СЕСТРАТЫН, 
СРЕ6Н0, НРУПЕЦ, МІ4ХАЛУВКД, ПОДЗАМЧЕ, КРУКИ, СИТНО, ЯНУВКА, БЯЛО- 
ГРУДКА, КАМЕНИЦА и железнодорожные станции КДМЕНИЦА ВОЛЫНСКАЯ, 
РУДНЯ ПОЧАЮВСКАЯ, МИХАЛУВКА* 

В течение 19 марта северо-западнее ВИННИЦА наши войска с боями продви¬ 
гались вперёд ш овладели крупными населенными пунктами ЛУКА, КОЖУХОВ, 
МЕДВЕДОВКА, КУСИКОВЦЫ, ИВЧА, 0СОЛЫНКД, НИКОЛАЕВКА, МАЙДАН, 
МИЗЯКОВСКИЕ ХУТОРА, СТРИЖАВКА. 

' К югу от города ЖМЕРИНКА наши войска, продолжая развивать наступление, 
овладели районными центрами Винницкой области СТДНИСЛАВЧИК, ШПИКОВ, 
а также е боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ТАРАСОВКА, ПЕНЬКОВКА, МИХАЙЛОВКА, МУРАФА, РАХНЫ 
ЛЕСОВЫЕ* ДЕРЕБЧИН. ЗВЕДЕНОВКА, ДЖУРИН, ХОМЕННИ ПОЛИТАНКИ, 
КАРПОВНА, РОТМИСТРОВКА, СЕРЕБРИЯ и железнодорожные станции БУДКИ, 
ЯРОШЕНКА, РАХНЫ- Наши войска подошли к городу МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ 
и завязали бон на окраинах города. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО франта вышли на реку ДНЕСТР на фронте 
более 100 километров, форсировали его на участие протяжённостью более 50 ки¬ 
лометров, заняли на правом берегу реки более 40 населённых пунктов и в их числе 
уездный город Молдавской ССР СОРОКИ. 

Юго-западнее НОВО-УКРАИНКА наши войска продолжали вести наступатель¬ 
ные бои, в ходе которых заняли более 80 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ДОРОЖИНКА, ЮЗЕФЛОЛЬ, СУХОЙ ТАШЛЫК, ЛАЩЕВКА, 
ПОДГУРЬЕ, СТАНКОВАТА. МИХАЙЛОВКА, ЛЮБОМИРКА, ТРУДОЛЮБОВКД. 
НОВО-ГРИГОРЬЕВКА, ВОЕВОДСКОЕ, ЖУКОВО и железнодорожные станции 
БЕШКЕТОВО. ГЛИНЯНАЯ. 

Юго-западнее города 60БРИНЕЦ наши войска, продолжая развивать наступ¬ 
ление, овладели районным центром Николаевской области ЕЛАНЕЦ Т районным 
центром Одесской области БРАТСКОЕ* а также с боями заняли более 70 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КАМЕНОВАТКА, 
КРИВАЯ ПУСТОШЬ, НОВО-АЛ ЕКСАНДРОВК А, ИВАНОВКА, НАДЕЖДОВКА, 
НИКОЛЬСКОЕ, МИХАЙЛОВКА, МАЛОЕ СОЛОНОЕ. РАДЕВ. БЕЛОУСОВКА, 

На других участках фронта — поиски разведчиков. 

В течение 18 марта каши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
45 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
52 самолёта противника, 

★ * * 


Войска 1-го Украинского фронта, раз- 
пи вал успешное наступление, вышли на 
подступы к городу Йремейец, расподо- 
жевному на хребте К ре ненецких гор. Го¬ 
род представлял собой очень удобные для; 
обороны позиции. Многочисленные дзоты 
и траншеи, до предела насыщенные огне¬ 
выми средствами* а также другие инже¬ 
нерные сооружении превращали Кремо¬ 
нец & неприступную крепость. Наши вой¬ 
ска в результате обходного маневра пере¬ 
резали все дороги к городу. У немцев 
остался лишь один выход на северо-за¬ 
пад. В это же время другие наши части 
предприняли атаку с фронт Советские 


оо и цы, действуя мелкими группами, про¬ 
сачивались в расположение противника и 
истребляли гитлеровцев огнём* штыком в 
гранатами. Нс выдержав натиска наших 
войск, немцы стали поспешно отступать. 
Овладев городом Нрсмснец и продолжая 
преследовать врага по пятам, наши бой¬ 
цы нанесли ему большой урон в живой 
силе и технике.* В городе захвачено мно¬ 
го брошенного немцами вооружения и 
крупные склады с военными материалами 


Северо-западнее Винницы наши войска 
продолжали наступление по правому бе¬ 


регу реки Южный Буг* Части Ноского 
соединения* продвигаясь вдоль шоссе от 
гор. Хмельники на юг, отрезали пути от¬ 
хода одноі^ группе немецких воіііж. За 
два дня бойцы этого соединения уничто¬ 
жили 1*500 гитлеровцев и захватили 45 
танков и самоходных орудий. 30 броне* 
транспортеров, 96 автомашин, несколько 
складов с боеприпасами, а также много 
бочек с бензином. Бойцы под командова¬ 
нием подполковника Бодунова стреми¬ 
тельной атакой выбили немцев из сильно 
укреплённого села Лавривка. Удар был 
настолько внезапным, что немцы бежали 
в панике, бросив все своё оружие. 

* 

К. югу от города Жмеринка наши вой¬ 
ска овладели рай о иными центрами Вин¬ 
ницкой области Станисдавчик и Шпиков. 
Части Н-СК 0 ГО соединения, выбив вчера 
немцев из местечка Черновцы, устреми¬ 
лись вдоль шоссе на юго-запад и заняли 
более 50 населённых пунктов, в том чис¬ 
ле село Карповну, находящееся в трёх 
километрах северо-восточнее города Мо¬ 
гилев-Подольский, и село Серебрив — в 
двух километрах западнее города. Разви¬ 
вая успех, советские бойцы с хода про¬ 
рвались к городу Могилев-Подольский и 
завязали бои на его окраинах. 

К западу от города Брацлав наши под¬ 
вижные части, в результате успешно про¬ 
ведённого обходного маневра, перехвати¬ 
ли дороги, по которым отступали ненец¬ 
кие войска* Пойманные в ловушку, гит¬ 
леровцы были вынуждены принять бой в 
нгвыго дных для; себя уел о ви ях . Н аш и п е- 
хотинцы и танкисты атаковали врага со 
всех сторон н в результате ожесточён¬ 
ного боя разгромили группировку про¬ 
тивника в составе трех пехотных дивизий 
немцев и трёх батальонов румын. На поле 
боя осталось свыше 4 тысяч вражеских 
трупов. Взято более 500 пленных и за¬ 
хвачено у немцев 150 орудий, 700 авт<ѵ- 
машин и много другого военного имуще¬ 
ства* 

А 

Войска 2-го Украинского фронта па 
широком фронте вышли к реке Днестр* 
Наступлений советских частей было на¬ 
столько стремительным и ошеломляющим, 
что немцы в ряде мест не успели даже 
уничтожить переправы. Противник был 
іфижат к реке и понёс огромные потери. 
Наши войска переправились через Днестр 

(Окончание на 2-й стр,). 
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ИЗПЗСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 


ВТОРНИК, 21 МАРТА 1944 г. № 68 (8370) 


От Советского Информбюро 


Опровержение ТАСС 


(Окончания. Начало на 1-й стр,), 

и отвоевали у немцев па правом берегу 
реки уездный город Молдавской ССР Со¬ 
роки и более 40 других населенных 
пунктов. Украинские партизаны оказы¬ 
вают активную помощи наступающий ча¬ 
стям Красной Армии, Партизанскне отря¬ 
ды перехватили пути отхода полкам 34 
пехотной дивизии противника, разгромили 
штабы и: захватили у немцев знамёна 
трёх полков, знамя 34 дивизии, штабные 
документы и другие трофеи. Советские 
патриоты взяли в плен более 200 немец¬ 
ких солдат и офицеров. 

* 

Юго-западнее города Бобрвнсц части 


Н-свого соединения, продвигаясь по раз¬ 
мякшим после дождя дорогам, уничтожа¬ 
ли немецкие колонны и обозы, скопив¬ 
шиеся в балках и у переправ. Б этих 
боях уничтожено до полка пехоты про¬ 
тивника. Захвачено 21 орудие, 20 трак¬ 
торов и тягачей, 150 автомашин и много 
стрелкового вооружения. 

* 

В результате комбинированных торпе¬ 
до-бомбовых ударов по каравану против¬ 
ника в Баренцевом море потоплены два 
немецких трапе порта общим водоизмеще¬ 
нием в 10 тысяч тонн и два сторожевых 
корабля. Кроме того, сильно повреждены 
два других транспорта, следовавших в со¬ 
ставе этого каравана. Немецкие сообще¬ 


ния о том, что они якобы сбили во время 
этой операции 37 советских самолётов, 
являются очередным врайьрм гитлеров¬ 
цев. В воздушных боях над атакованным 
караваном противника" сбито 15 немецких 
самолётов. Наша авиация потеряла Б са¬ 
молетов. 

В Финском заливе потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 2 тысячи 
тонн. 

* 

В начале марта крымские партизаны 
разгромили несколько отрядов противни¬ 
ка, охранявших шоссейные магистрали. 
Советские патриоты ястреб ял и 240 гитле¬ 
ровцев и захватили 400 лошадей, ПО по¬ 
возок с боеприпасами, снаряжением и 
продовольствием. 


ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАРТА 

В течение 20 марта юго-западнее и южнее города ДУВНО наши аойсиц, про¬ 
должая наступление, овладели районным центром Ровенской области городом 
ЧЕРВ0Н0АРМЕИСК (РАДЗИВИЛОВ), а также с боями заняли более 50 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населённые ♦пункты ВЕРБЁНЬ, 
ОСТРОВ, МЫТНИЦА, КОР0ЛУВКА, КОРСУВ, ЛЕШНЮВ, ШНЫРОВ. ТУРЬЯ, 
БЕРЕЖЦЕ, Л0СЯТЫН, ЛЕДУХ0В, НОВЫЕ ЗАЛОСЦЬ! и железнодорожные станции 
СМЫГА, РАДЗИБИЛОВ, 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 20 марта,-в результате штурма и обходного 
маневра с флангов, овладели областным и крупным промышленным центром 
Украины городом ВИННИЦА, превращённым немцами .в мощный опорный пункт 
обороны на Южном Буге, а также с боями заняли более 30 других населённых 
пунктов, в том числе районный центр Винницкой области город ЛИТИИ и крупные 
населённые пункты ПОГОРЕЛОЕ, ДЬЯКОВЦЫ, ЛИТИНКА. НУЛЫГД, СОСНЫ, СЕ¬ 
ЛИЩЕ, БАЛЫН. ПЕНЬНОВКА. МАЙДАН СУЛРУНОВСКИЙ. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного маневра 
танковых соединений и пехоты, вчера, 10 марта, овладели городом М0ГИЛЕВ- 
ПОДОЛЬСНИЙ — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом 
обороны немцев на ДНЕСТРЕ, 

В течение 20 марта войсна 2-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести 
успешные бои по расширению захваченных плацдармов на правом берегу ДНЕСТРА, 

Юго-эаладнеѳ и южнее НОВО-УКРАИНКА наши войсна продолжали вести на¬ 
ступательные бои, в ходе которых заняли насколько населённых пунктов и среди 
них ДОЛГАЯ ПРИСТАНЬ, ТОКАРОВКА, НОВО-ПАВЛОВКА, ОБУХОВНА, СЕР¬ 
ГЕЕВНА и железнодорожные станции ШАЙТОРОВО, ЛЮДМИЛОВНА. 

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска, продолжая наступление, с 
боями заняли более 30 населённых пунктов, а том числе 03ЕРИН0ВКА, ВОРО¬ 
ШИЛ ОВНА, БОЛЬШАЯ СЕРБУЛ0ВКА, БОЛЬШОЕ СОЛ0Н0Е, ПЕТРОПАВЛОВКА, 

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения, 

В течение 10 марта наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 50 не¬ 
мецких танков, В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт 
противника. 

★ ★ ★ 


20 марта немецкое радий передало со¬ 
общение о том, что советские самолёты 

19 


Совинформбюро может с полныя осно¬ 
ванием заявить, что это немецкое сооб¬ 
щение является ложным. 


лкооы бомбардировали Хельсинки 
марта. 

Юго-заяадпео и южнее города Дубне 
наши войска, продолжая наступление, вы¬ 
шли к городу Червояоармейск (Радзинн- 
лов) ж завязали бон на его окраинах. 
Сосредоточенными ударами с разных на¬ 
правлений советские бойцы сломили со¬ 
противление немцев и овладели городом. 
Захвачены склады с боеприпасами, про¬ 
довольствием и военным имуществом. На 
другом участке части Н-ского соединения 
разгромили поли нохоты противника, 
только что при бы шпик на фронт. На поле 
боя осталось свыше 1,200 вражеских тру¬ 
пов. Захвачено 31 орудие, 70 пулемётов, 
16 миномётов и 30 автомашин. Взяты 
пленные. 

+ 

Войска 1-го Украинского фронта стре¬ 
мительным ударом ворвались в южную 
часть города Винница. Другие наши ча¬ 
сти овладели желез подо рож ной станцией 
ѵ восточной окраиной Винницы. После 
ожесточенных уличных боев немцы по¬ 
спешно отступили за Южный Буг, взо¬ 
рвали за собой мосты и закрепились в 
заречной, западной части города. Заняв 


★ 

выгодные позиции, противник рассчиты¬ 
вал, что ему удастся надолго удержать на 
собою эту часть города. Однако гитлеров¬ 
цы просчитались. Советские войска фор¬ 
сировали Ю ЛИТЫЙ Бут северо-западнее 
Винницы и, совершив обходный маневр, 
овладели Слободой Стрижавской. Немцы, 
ожидавшие главного удара с севера, со¬ 
средоточили здесь свои основные силы и 
огневые средства. Вчера ночью части 
Н-ского соединения быстро и неожиданно 
для врага переправились через реку Юж¬ 
ный Буг и ворвались в город с юга. Про¬ 
тивник был застигнут врасплох. Сегодня 
войска 1-го Украинского фронта пол¬ 
ностью овладели областным и крупным 
промышленным центром Украины городом 
Винница. Многочисленный немецкий гар¬ 
низон почти полностью уничтожен. Лишь 
небольшая группа гитлеровцев бежала и 
преследуется нашими подвижными отря¬ 
дами, В Виннице захвачены большие тро¬ 
феи. 

* 

Войска 2-го Украинского фронта про¬ 
должали наступление. Советские пехотин- 
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цы и танкисты, в результате стремитель¬ 
ного маневра, вчера овладели городом и 
крупным железнодорожным увлом Моги¬ 
лев-Подольский. Наши войска захватили у 
немцев много вооружения и огромное ко¬ 
личество военных материалов. Сегодня 
войска,2-го Украинского фронта продол¬ 
жали вести успешные бои но расширению 
плацдармов на правой берегу Днестра. На 
одном участке противник ввел в бой две 
румынских пехотных дивизии. Военно¬ 
пленные сообщают, что румынским диви¬ 
зиям было приказано удерживать позиции 
на берегу Днестра и прикрыть отход раз¬ 
битых во цск противника, Под ударами на¬ 
ших войск это прикрытие было опрокину¬ 
то. Взято большое число пленных. 

* 

Юго-западнее города Иово-Украянка 
бойцы Н-ского соединения, преодолевал 
сопротивление противника, заняли ряд на¬ 
селенных пунктов. Около деревни Иванов¬ 
ка, Ольшанского района, Одесской обла¬ 
сти, противник укрепился па заранее 
подготовленном рубеже. Первую линию 
траншей занимали румыны. Советские 
бойцы вчера вечером атаковали румын, и 
они в беспорядке отступили. Сегодня на¬ 
ши части нанесли противнику еще один 
удар и захватили вторую оборонительную 
линию. В противотанковом рву обнаружено 
170 трупов румынских солдат и офицеров. 
Все они убиты выстрелом в затылок, ІІо 
показаниям пленных, немцы расстреляли 
румын за то, что они оставили первую 
линию траншей. 

★ 

Юго-западнее города Еобринец части 
Н-ского соединения переправились через 
реку Мертво вод и заняли несколько насе¬ 
лённых пунктов на её западном берегу. 
Противник оставил на иоле боя до 800 тру¬ 
пов своих солдат и офицеров, Захвачено 
у немцев 130 орудий (в большинстве не¬ 
исправных), 200 автомашин, много бое¬ 
припасов и два больших склада с зерном. 

* 

Воздушной разведкой Черноморского 
флота был обнаружен следовавший в 
Крьш караван противника в составе трёх 
транспортов, пяти самоходных барж, 
восьми быстроходных десантных барж и 
восьми сторожевых катеров, В течение 
дня авиация флота нанесла три последо¬ 
вательных удара по этому каравану и по¬ 
топила одиннадцать судов противника, в 
том числе Один транспорт. 

+ 

Белорусский партизанский отряд, дей¬ 
ствующий в Минской области, в марте 
разгромил немецкие гарнизоны в восьми 
населенных пунктах. Советские патриоты 
уничтожили свыше 200 гитлеровцев. В те¬ 
чение месяца партизаны пустили под от¬ 
кос 10 немецких воинских эшелонов. 


УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛАМ, ОФИЦЕРСКОМУ, 
СЕРЖАНТСКОМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 


9а образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими'захватчиками и проявленные при 
этом отвагу п геройство присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Сержанту Абельханову Садыку. 

2. Красноармейцу Авраменко Василию Максимовичу. 

3. Гвардии капитану Арсеньеву Николаю Ивановичу. 

4. Гвардии младшему сержанту Артюх Александру Андрее¬ 
вичу. 

Б. Гвардии красноармейцу Баданнну Василию Ивановичу, 

б. Гвардии сержанту Бадрутдинову Мануле, 

7* Гвардии красноармейцу Балашову Николаю Ефимовичу, 

8. Красноармейцу Балаеву Алексею Андреевичу, 

9, Сержанту Богенову Меди Вайбиевичу. 

10. Красноармейцу Белокопытову Дмитрию Ивановичу, 

11- Полковнику Боб рук Сергею Антоновичу. 

12. Красноармейцу Бухонна Петру Николаевичу. 

13. Сержанту Васину Илье Ивановичу, 

14. Гвардии красноармейцу Белиному Константину Трофимо¬ 
вичу, 

15. Гвардии сержанту Веселову Василию Ивановичу. 

16. Младшему лейтенанту Ветошкикову Георгию Александро¬ 
вичу, 

17. Красноармейцу Воинову Ивану Ефимовичу. 

18. Младшему сержанту Галееву Фахрази Гллеевичу. 

19. Гвардии сержанту Гильмутдинову Гайфутднву. 

20. Генерал-майору Глазунову Василию Афанасьевичу. 

21. Гвардии генерал-майору Голоско Анисиму Михайловичу. 

22. Красноармейцу Гредину Петру Тимофеевичу, 

23. Подполковнику Грецкому Петру Петровичу. 

24. Полковнику Дорофееву Александру Петровичу. 

25. Красноармейцу Дудыиину Евгению Петровичу. 

26. Гвардии каштану Елисееву Григорию Семеновичу. 

27. Лейтенанту Зачиняову Петру Спиридоновичу. 

28. Гвардии лейтенанту Завгородкему Никифору Василье¬ 
вичу, 

29. Гвардии красноармейцу Завируха Николаю Андреевичу, 

30. Сержанту Замула Михаилу Гавриловичу. 

31. Гвардии старшему лейтенанту Зевахину Валентину Сер¬ 
геевичу, 

32. Ефрейтору Зианпірову Мухамед Султапгировнчу. 

33. Гвардии красноармейцу Ильину Николаю Сергеевичу. 

34. Майору Нотка Федосию Антоновичу, 

35. Старшему сержанту Истомину Ефиму Абрамовичу. 

36- Гвардии младшему сержанту Кащееву Тихону Гаврило¬ 
вичу. 

37. Лейтенанту Киселеву Степану Васильевичу. 

38. Майору Клочкову Л копу Тимофеевичу. 

39. Красноармейцу Колодяжному Арсентию Григорьевичу. 

40. Гвардии старшему сержанту Конопля Василию Федоро¬ 
вичу. 

41. Капитану Корнееву Григорию Ивановичу. 

42. Старшому сержанту Косову Виктору Николаевичу. 

43. Гвардии красноармейцу Косьмику Евгению Александро¬ 
вичу. 

44. Гвардии лейтенанту Кравцову Борису Васильевичу. 

45. Генерал-майору Криволапову Григорию Архиповичу. 

46. Гвардии красноармейцу Кувину Ивану Ивановичу. 

47. Гвардии старшему сержанту Литвинову Василию Михай¬ 
ловичу. 

48. Подполковнику Мазному Юрию Макаровичу. 


49. Гвардии лейтенанту Мальдагалееву ІКангасу Акимовичу, 

50. Гвардии сержанту Манджиееу Лпджи Исмаиловичу, 

51. Полковнику Маргелову Василию Филипповичу, 

52. Старшему лейтенанту Мельникову Николаю Павловичу. 

53. Старшему сержанту Меркулову Ивану Петровичу. 

54. Гвардии красноармейцу Миронову Петру Моисеевичу, 

55. Старшему сержанту ІУібкрндину Александру Васильевичу. 

56. Красноармейцу Нагшбеда Семену Макаровичу. 

57. Гвардии сержанту Новикову Спиридону Даниловичу. 

58. Подполковнику Номинае Борису Дсомидовичу, 

59. Гвардии старшине Николаенко Александру Николаевичу. 

60. Гвардии красноармейцу Оленину Александру Михайловичу. 

61. Красноармейцу Омельченко Ивану Алексеевичу, 

62. Старшему сержанту Платонову Николаю Лаврентьевичу. 

63. Красноармейцу Полякову Михаилу Павловичу, 

64. Гвардии майору Потемкину Алексею Николаевичу, 

65. Гвардии младшему лейтенанту Пряничников? Николаю 
Ивановичу, 

66. Младшему сержанту Пятенко Ивану Марковичу, 

67. Старшему лейтенанту Раевскому Ивану Васильевичу. 

68. Гвардии капитану Рудниченно Двину Андреевичу, 

69. Гвардии старшине Рыбачевскому Леониду Ивановичу, 

70. Гвардии старшему сержанту Сафарову Фарнсу Меджидо- 
вичу, 

71. Красноармейцу Савостьянову Павлу Ивановичу. 

72. Гвардии старшему лейтенанту Сечкину Александру 
Кирилловичу, 

73. Гвардии лейтенанту Сиротиннину Василию Ивановичу’. 

74. Капитану Стрижиченко Алексею Абрамовичу. 

75. Гвардии"младшему лейтенанту Твердохлебову Илье Ива¬ 
новичу, 

76. Сержанту Тезикову Павлу Александровичу, 

77. Старшему лейтенанту Титдину Ивану Павловичу. 

78. Гвардии красноармейцу Тиш ко Виктору Петровичу. 

79. Гвардии лейтенанту Ткаченко Илье Ивановичу. 

80. Красноармейцу Тугамбаеву Кадрах Александровичу, 

81. Гвардии лейтенанту Тупицыну Андрею Ивановичу. 

82. Гвардии старшему лейтенанту Тургель Михаилу Николае¬ 
вичу, 

83. Капитану Турьяк Пинхусу Григорьевичу. 

84. Лейтенанту Улнтину Николаю Григорьевичу, 

85. Капитану кандога Тимофею Прокофьевичу. 

86. Гвардии лейтенанту Цыбань Петру Федоровичу. 

87. Красноармейцу Черняеву Алексею Ильичу, 

88. Красноармейцу Чижову Сергею Михайловичу, 

89. Генерал-полковнику Чуйкову Василию Ивановичу. 

90. Сержанту Чуиаченко Виктору Ивановичу, 

91. Гвардии красноармейцу Чурочкину Ивану Алексеевичу. 

92. Капитану Шевчук Федору Козьмичу. 

93. Старшему лейтенанту Шикунову Ивану Тимофеевичу. 

94. Подполковнику Штриголъ Виктору Михайловичу. 

95. Сержанту Юдину Ивану Даниловичу. 

96. Гвардий сержанту Юрьеву Ивану Васильевичу. 

97* Гвардия капитану Ялугину Павлу Владимировичу. 

98, Гвардии младшему сержанту Ярман Сергею Федоровичу. 

Председатель Президиума Верховного Сонета СССР 

М, КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН, 

Москва, Кремль. 19 марта 1944 г. 


По сообщению шведской печати швей¬ 
царская газета «Журналъ де Женев* рас¬ 
пространяет слухи о том, что будто бы 
румынскому представителю князю Штир- 
бе» были вручены в Анкаре «русские ус¬ 
ловия перемирия, одобренные англо-ьак- 


сами*. Эти условия, якобы, состоят из 
семи пунктов и содержат пункты о совет¬ 
ско-румынской границе, о возвращении 
Транснльвании Румынии, об отказе Со¬ 
ветского Союза от контрибуции я тому 
подобное. 


3 ТАСС уполномочен опровергнуть ото 
сообщение, как вымышленное, и заявить, 
что вообще никаких советских условий 
Штирбею или какому-либо другому рт- 
»минскому представителю не передана* 
1 лось. 


УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ, СЕРЖАНТСКОМУ 

И РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 


За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
Фронте борьбы с немецкими захватчиками и про явленные при 
втом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Гвардии сержанту Бакалову Михаилу Ильичу. 

2. Гвардия младшему лейтенанту Батраковой Марии Степа¬ 
новне. 

3. Гвардии лейтенанту Белому Спиридону Ефимовичу, 

4. Гвардии старшему лейтенанту Ёжнову Валентину Федо¬ 
ровичу. 

5. Гвардии лейтенанту Карасеву Михаилу Дмитриевичу, 

6. Гвардии полковнику Корбут Петру ІО лье вичу. 

7. Гвардии капитану Ирасутскому Евгению Ивановичу. 

8. Капитану Лейкову Андрею Леонардовичу. 

9. Гвардии сержанту Мартынову Николаю Михайловичу, 

10. Гвардии красноармейцу Мирошниченко Ивану Ивановичу, 


11. Гвардия красноармейцу Михайличенко Аптону Евгенье- 
ішчу, 

12. Гвардии майору Надежнину Герасиму Мартемьяновнчу. 

13. Подполковнику" Павлюченкову Игнату Павловичу. 

14. Старшему сержанту 1 Пудовкину Павлу Григорьевичу. 

15. Гвардии сержанту Свичнареву Александру Ивановичу. 

16. Сержанту Смирнову Клавдию Константиновичу. 

17. Гвардии старшему сержанту Хохлову Константину 
Николаевичу, 

18. Сержанту Юсупову Владимиру Савельевичу. 

Председатель Президиум» Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 марта 1944 г. 


УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 


За умелое и мужественное руководство боевыми операция- 
ми и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

1, Геперпл-лейтепанта Глаголева Василия Васильевича. 

2. Генерал-лейтенанта Данилова Алексея Ильича. 

3* Генерала Армии Малиновского Родиона Яковлевича. 

4. Генерал-лейтенанта артиллерии Неделина Митрофана 
Ивановича. 

5. Генерал-лейтенанта авиации Судец Владимира Александро¬ 
вича. 

6. Генерал-лейтенанта танковых войск Танаочишика Трофима 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

1. Генерал-лейтенанта Желтова Алексея Сергеевича. 

2. Генерал-лейтенанта Кортеневич Феодосия Константино¬ 
вича. 

3. Генерал-лейтенанта инженерных войск Нотляр Леонтия 
Захаровича. 

4. Генерал-майора артиллерии Пожарского Николая Митро¬ 
фановича, 

5. Генерал-лейтенанта Свиридова Карпа Васильевича. 
ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

1. Генерал-лейтенанта Гречкина Алексея Александровича. 

2. Генерал-майора авиации Клокова Василия Яковлевича, 

3. Генерал-полковника Цветаева Вячеслава Дмитриевича, 

4. Генерал-лейтенанта Шарохива Михаила Николаевича. 

5. Генерал-лейтенанта Шломина Миана Тимофеевича. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

1. Генерал-майора танковых войск Ахманова Алексея Осипо¬ 
вича. 

2. Полковника Баканова Дмитрия Евстигнеевича, 

3. Полковника Батляева Ивана Ивановича. 

4. Генерал-мапора Белова Александра Ивановича. 

5. Генерал-майора Буренина Ивана Николаевича. 

6. Генерал-лейтенанта артиллерии Вознкж Василия Ивано¬ 
вича. 

7. Полковника Вайнруб Матвея Григорьевича, 

8. Полковника Воронова Александра Владимировича^ 

9. Генерал-майора Горохова Сергея Федоровича, 

10. Полковника Дан и лен но Василия Яковлевича. 

11. Полковника Девятно Ивана Акимовича, 

12. Геиерпл-манора Дрейер Николая Михайловича, 

13. Полковника Ніашно Тихона Макаровича. 

14. Генерал-майора танковых войск Жданова Владимира Ива¬ 
новича, 

15. Подполковника Завьялова Николая Ивановича, 

16. Подполковника Ивлиева Ивана Дмитриевича, 

17. Полковник» Ношшалова Павла Георгиевича. 

18. Генерал-майора Кособуцного Ивана Степановича, 

19. Генерал-майора интендантской службы Лайон Владимира 
Макаровича. 

20. Генерал-лейтенанта войск связи Леонова Алексея Ивано¬ 
вича. 

21. Подполковника Лященко Михаила Ивановича, 

22. Генерал-майора Мельникова Алексея Николаевича, 

23. Полковника Шренкова Николая Николаевича, 

24. Генерал-майора Микеяадзе Михаила Герасимовича, 

25. Генерал-майора Морозова Степана Ильича, 

26. Поякотшкя Никитина Никодима Алексеевича, 

27. Генерал-майора Осташенно Федора Афанасьевича. 

28. Генерал-майора Пичугина Николая Андреевича. 

29. Генерал-майора Рогачевского Самуила Мироновича. 

30. Генерал-майора Рогова Александра Семеновича, 

31. Генерал-майора Рослый Ивана Павловича. 

32. Генерал-майора Рубанюн Ивана Андреевича. 

33. Полковника Сафонова Сергея Васильевича. 

34. Полковника Сафронова Федора Андреевича. 

35. Генерал-майора Фесика Евана Ивановича. 

36. Подполковника Филиппенко Дмитрия Алексеевича. 

37. Генерал-майора артиллерии Хитровсного Василия Петро 
вича. 

38. Полковника Чаповского Савелия Федоровича. 


39. Полковника Чирнова Петра Михайловича. 

40. Генерал-лейтенанта интендантской службы Шебунина 
Александра Ивановича. 

41. Полковника Щербакова Никодима Ефремовича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

1. Генерал-майора артиллерии Алексеенко Михаила Семено¬ 
вича, 

2. Полковника Балаева Александра Игнатьевича. 

3. Полковника Безуглого Игнатия Федоровича. 

4. Генерал-майора Глебова Виктора Сергеевича. 

5. Генерал-майора артиллерии Иванова Аркадия Ивановича. 

6. Генерал-майора авиации Корсакова Николая Михайловича, 

7. Генерал-майора Кудрявцева Тихона Владимировича. 

8. Генерал-майора Кузнецова Павла Григорьевича. 

9. Полковника Кухарева Гавриила Ефимовича. 

10. Генерал-майора Лазарева Павла Ефимовича. 

11. Полковника Русакова Владимира Васильевича. 

12. Генерал-майора артиллерии Софроннна Семена Борисо¬ 
вича. 

13. Генерал-майора Тихонова Петра Яковлевича. 

14. Генерал-майора авиации Толетинова Олега Викторовича, 

15. ЗІоляовника Усик Василия Павловича. 

16. Генерал-лейтенанта Фонанова Якова Степановича. 

17. Гшерал-мапора Чурмаева Георгия Ивановича. 

18. Полковника Ши к и на Емельяна Ивановича. 

19. Генерал-майора Щенотского Федора Михайловича. 

ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

1. Генерал-майора Афанасьева Георгия Афанасьевича. 

2. Полковника Беэнощенно Михаила Захаровича, 

3. Полковника Белицкого Геннадия Ивановича. 

4. Генерал-майора Бирман Марка Яковлевича* 
й. Полковника Блажей Аре фу Константиновича. 

6. Гвардии капитана Бондарь Федора Нестеровича. 

7. Генерал-майора Бочарова Леонида Порфнрьевича. 

8. Генерал-майора артиллерии Брен до Анатолия Ерухямо- 
вича, 

9. Генерал-майора Булатова Исмаиле Булатовича. 

1€. Генерал-мойора Владимирова Владимира Яковлевича. 

11. Генерал-майора Головоного Василия Сергеевича, 

12. Капитана Дражевского Василия Григорьевича. 

13. Генерал-майора Жеребшіа Дмитрия Сергеевича. 

14. Майора Ковальчук Андрея Агееинча. 

15. Генерал-майора Козан Семена Антоновича, 

16. Полковника Козлова Ивана Николаевича. 

17. Генерал-майора Котова Григория Петровича. 

18. Генерал-майора Крузѳ Ашголова Яковлевича, 

19. Генерал-майора Кулишева Федора Даниловича. 

20. Гонерал-майорв Куприянова Дмитрии Андреевича. 

21. Подполковника Мамедова Ашрафа Гайджялиевича. 

22. Генерал-майора Михайлова Николая Матвеевича. 

23. Полковника Михевичева Ннкодня Германовича, 

24. Полковника Морозова Дмитрия Павловича. 

25. Генерал-майора Немирова Федора Павловича, 

26. Генерал-майора артиллерии Осмоловского Павла Николае¬ 
вича. 

27. Полковника Паринова Петря Андреевича, 

28. Полковника Порошина Василия Петровича. 

29. Майора Промского Алексея Васильевича. 

30. Генерал-майора Ручннна Архипа Ивановича, 

31. Полковника Смирнова Бориса Александровича, 

32. Генерал-майора Соколова Василия Павловича, 

33. Генерал-майора Сосно винова Владимира Васильевиче 

34. Полковника Сучкова Александра Михайловича. 

35. Полковника Сушка Степана Харитоновича, 

36. Подполковника Таран Петра Григорьевича. 

37. Генерал-майора Тутаринова Ивана Васильевича. 

38. Подполковтт? Чуяс Андрея Моисеевича. 

39. Подполковника Штаньно Филиппа Феофановича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М, КАЛИНИН, 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН, 

Москва, Кремль. 19 марта 1944 г. 


УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 


За умелое и мужественное руководство боевыми операциями 
и за достигнутые в результате отих операций успехи в боях с 
и е кс ц ко- ф аш к стеки ми з&х в атчнк аіга натра дить: 

ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 1 СТЕПЕНИ 

1. Гвардии генерал-лейтенанта Бирюзова Сергея Семеновича. 

2. Гвардии генерал-лейтенанта артиллерии Краснопввцевз 
Семена Александровича. 

3. Гвардии генерал-лейтенанта Нрейзер Якова Григорьевича, 

4. Гвардии генерал-лейтенанта Лелюшенко Дмитрия Данило¬ 
вича. 

5. Генерал-лейтенанта авиацнп Хрюкива Тимофея Тимофее¬ 
вича. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА 2 СТЕПЕНИ 

1, Генерал-лейтенанта Коломиец Трофима Колино вича, 

2. Генерал-майора авиации Савицкого Евгения Яковлевича. 

3, Полковника Фомиченко Савву Максимовича. 

4, Подполковника Храповицкого Антова Павловича. 

5. Гвардия полковника Шаврова Плана Егоровича. 

6. Генервл-лолЕовшгка Щаденно Ефима Афанасьевича, 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ 

1. Полковника Блажевич Ивана Ивановича, 

2. Гвардии подполковника Бугаева Ефима Хриспнфовича. 

3, Гвардии полковника Влады чан ского Антона Станиславо¬ 
вича. 

4, Гвардии полковника Жидкова Василия Федоровича. 

Б. Генерал-майора интендантской службы Кириченко Алексея 
Илларионовича. 

6, Генерал-майора Кузнецова Сергея Николаевича, 

7, Генерал-майора лртплдерии Лев Монсея Яковлевича, 

8, Генерал-майора Ловягина Петра Ермолаевнча, 

9, Полковника Малшнова Григория Федоровича. 

10, Генерал-майора Неверова Константина Павловича. 

11. Полковника Петренко Николая Трофимовича, 


12. Генерал-майора Пыхти на Александра Михайловича. 

13. Генерал-майора Сланова Леонида Алексеевича. 

14, Гвардии полковника Турчанинова Михаила Васильевича. 

15, Подполковника Хоэиева Илью Васильевича, 

ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 2 СТЕПЕНИ 

1. Полковника Беловодова Максима Ивановича. 

2. Генерал-майора артиллерии Бельцова Ивана Васильевича, 

3. Генерал-майора инженерно-авиационной службы Бонда¬ 
ренко Ивана Ивановича. 

4. Полковника Васи лен но Степана Игнатьевича, 

5. Генерал-майора артиллерия Гапонова Николая Василье¬ 
вича. 

6. Гвардии генерал-майора Данилова Михаила Матвеевича. 

7. Генерал-майора Дашевсного Якова Сергеевича. 

8. Гвардии генерол-лс?іітенантл Мнссан Ивана Ильича. 

9. Полковника Пашкова Илью Михайловича. 

10. Полковника Петрнж Пахома Трофимовича. * 

11. Полковника Плохова Григория Семеновича, 

12. Гвардии генерал-лейтенанта Селиванова Алексея Гордее-І 
вича. 

13. Генерал-майора Сшжѳвеного Дмитрия Ивановича, 

14. Генерал-майора артиллерии Степанова Семена Сергеевича, 

15. Полковника Тарасова Александра Павловича, 

16. Генерал-майора артиллерии Тверецкого Александра Федо¬ 
ровича. 

17. Генерал-майора артиллерии Телегина Николая Ивановича. 

18. Генерал-майора анАцни Филина Насилия Михайловича, 

19. Гвардия генерал-лейтенанта Чанчибадзя Морфкгряя Геор¬ 
гиевича. 

Председатель Президиума Церковного Совет СССР 

М, КАЛИНИН. 
Секретер*. Претя дву мл Верховного Спеет* СССР 

А, ГОРКИН, 

Москва. Кремль. 19 марта 191* г 
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От донских казаков и казачек Ростовской области, 
участников областного животноводческого совещания 

Вождю , другу и учителю 
товарищу СТАЛИНУ 


Дорогой Иосиф Виссарионовну! 

Мы, казаки и казачки тихого Допа — 
работники колхозного животноводства, 
собравшись на областное совещание, о 
гордостью русских людей докладывали 
Вам, наш дорогой учитель, что не уда* 
іось проклятым германцам докорить дон- 
скнх казаков и казачек. Волл к жизни, к 
правде, к свободе, любовь к Родине и к 
Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, были 
нам путеводкой звездой во все тяжелое 
время, пока на Дону хозяйничали немцы. 

Много горл принес германец советскому 
Дону, Черная ночь спустилась на наши 
цветущие станицы, хутора и казачьи ку¬ 
рени с их приходом. Мпого пролито невин¬ 
ной крови. Сотни прекрасных донских 
станиц я хуторов, десятки тысяч ка¬ 
зачьих куреней фашисты сравняли с зем¬ 
лей. Разгромили, разграбили наши бога¬ 
тейшие колхозы. Кровью обливаются на¬ 
ши сердца, когда смотришь, что эти вар¬ 
вары сделали с нашим цветущим Доком. 

До немецкой оккупации на донских 
просторах паслось 226 тысяч донских 
лошадей, 1162 тысячи тонкорунных овец, 
497 тысяч голов рогатого скота, Дпн был 
краем изобилия и богатства. 

Наша область ежегодно давала государ¬ 
ству десятки миллионов пудов животно¬ 
водческой продукции: мяса—2.700.000 
пудов, шерсти — 145.000 пудов. Огнем и 
мечом немцы разрушали все, что нежите 
и создано нашим честным свободным тру¬ 
дом. ѣ 

После почти 7-месячного хозяйничания 
немецких извергов на Дону ими уничто¬ 
жено 76 проц, крупного рогатого скота, 
90 проц, лошадей, 75 проц, овец и коз. 
Полностью уничтожено свиноводство и 
птицеводство области. Ив 80 -90 п[>оц. 
приведены в негодность животноводческие 
.постройки, Убытки, нанесенные колхоз¬ 
ному животноводству, псчисляются сот¬ 
нями миллионов рублей. 

Надругавшись над донскими станицами 
н хуторами, разграбив и разорив ноше 
колхозное богатство, немцы не победили 
дойских казаков и казачек, т поставили 
их па колени, не убили веру в советскую 
власть, — жгучую ненависть встретили 
немцы в куренях наших станиц и хуторов. 
Эта ненависть выразилась в том, что каза¬ 
ки в казачки Дона мстили немцам всем, 
чем могли. Мы верили в силу героической 
Красной Армии, верили в Вас, Иосиф 
Виссарионович, что придет на Дон наша 
Красная Армия, и она пришла. Не было 
предела нашей радости. 

С первых дней после освобождения на¬ 
ших станиц и хуторов мы, работники жи¬ 
вотноводства, взялись за восстановле¬ 
ние колхозных животноводческих ферм; 
В трудных условиях мы начали вос¬ 
станавливать животноводство: не ■ бы¬ 
ло кормов, помещений; по области сви¬ 
репствовали заразные болезни, занесен¬ 
ные на Дон фашистскими ордами; остав¬ 
шееся поголовье скота было поражено че¬ 
соткой, стригущим лишаем, ящуром, 
оспой и др. болезнями. 

Несмотря на эти трудности, работники 


животноводства проделали за год боль¬ 
шую работу. Выполняя постановление 
СНК СССР и ЦК В КП (б), колхозы вернув 
ди в область эвакуированный скот из мест 
временной передержки. Поголовье крупно¬ 
го рогатого скота за 1943 г. увеличилось 
на 97.200 голов, в том числе поголовье 
кореш увеличилось на 15.277 голов, пого¬ 
ловье овец и коз — на 104.172 головы; 
«Іа год мы восстановили в' 1731 колхозе 
модочно -товарные фермы, в 1512 колхо¬ 
зах — овцеводческие фермы, в 1352 кол¬ 
хозах — конефермы, в 1240 колхозах — 
птицефермы и в 308 колхозах — пчело¬ 
фермы. 

Восстанавливая ЖИВОТНОВОДСТВО, мы в 
1943 году сдали государству для Красной 
Армии сверх плана 300.000 пудов мяса, 
19.746 пудов шерсти. 

Дорогой Иосиф Виссарионович, мы по¬ 
нимаем, что сделанное в 1943 году — это 
только первые шаги, только начало боль¬ 
шой работы. Партия и правительство дали 
задание казакам и казачкам Дона восста¬ 
новить в 2 — 3 года животноводство. Даем 
Еіам клятву, дорогой Иосиф Виссарионо¬ 
вич, что эту задачу мы выполним с 
честью. * 

Подсчитав свои резервы и возможности, 
мы па областном совещании решили юз ять 
на себя обязательство: государственны® 
план развития животноводства в 1944 го¬ 
ду перевыполнить по крупному рогатому 
скоту на 22 проц., по ошим и козам — 
на 12 проц,, по свиноводству— ші 18 
проц.; восстановить полностью птицевод¬ 
ство колхозов области, а также проделать 
все необходимые работы для восстановле¬ 
ния коневодства донской породы, столь 
необходимого нашей доблестной коннице. 

Обязуемся и течение 1944 г. провести 
полное оздоровление нашего животновод¬ 
ства от эпизоотий, занесенных немцами; 
обеспечить в 1944 году поголовье живот¬ 
ных в каждом колхозе утепленными, бла¬ 
гоустроенными помещениями и провести 
работу по корконакоплению с 25-про- 
центным страховым запасом против нор¬ 
мальной потребности. 

Наши сыны, отцы, братья — казаки 
Дона в ратных делах в борьбе с немецки¬ 
ми захватчиками за освобождение Дона, 
Кубани, Донбасса заслужили Вашу благо¬ 
дарность, и мы, работающие в тылу, кол¬ 
хозное казачество, всеми силами поддер¬ 
жим; честь наших отцов, мужей, сыновей 
к братьев-воннов, организуем свою рабо¬ 
ту так, чтобы за перевыполнение государ¬ 
ственного плана развития животноводства 
в 1944 году заслужить Вашу благодар¬ 
ность. 

Да здравствует советский парод - — на¬ 
род-герой, народ-воині 

Слава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда — луч¬ 
шим сынам нашей Годины! 

Слава партия Ленина — Сталина! 

Слава великому Сталину! 

По поручению делегатов совещании 
ПРЕЗИДИУМ. 

4 марта 1944 года. 

гор. РОСТОВ-на-ДОНУ. 


УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ 
КЕПТЭНА ГАЙ О* МОНД 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

За успешное руководство делом прием¬ 
ки и отправки союзных конвоев с воору¬ 
жением и другими грузами для Советского 
Союза наградить кентэна Гай 0. ІЙонд 
орденом Красной Звезды. 

Председатель Президиума 
Верховного Совет,'і СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 20 марта 1944 года. 


VII сессия Верховного Совета 
Киргизской ССР 

ФРУНЗЕ, 20 марта. (ТАСО. После за¬ 
ключительных слов докладчика — наркома 
финансов той. Муратова и содокладчика 
от бюджетной комиссии тов. Гарифуллина 
сессия заслушала доклад Председателя 
Совнаркома депутата тов. Кулатооа о со¬ 
здании союзно-республиканского Народно¬ 
го Комиссариата обороны и союзпо-рес¬ 
публик а некого Народного Комиссариата 
иностранных дел Киргизской ССР. 

В прениях по докладу выступили заме¬ 
ститель председатели Киргизского филиа¬ 
ла Академии наук СССР топ. Шукуров, Ге¬ 
рой Советского Союза Дайр Асадов, се¬ 
кретарь ЦК КП (б) Киргизии тов. Суерку- 
лов к другие. 

Сессией приняты законы о бюджете, о 
создании согоэно-республиканеких . нар¬ 
коматов обороны н иностранных дел. 

Сессия избрала первым заместителем 
Пред се дате л?г Президиума Верховного Со* 
вета Киргизской ССР депутата Шульгина, 

С большим под'смом сессия приняла 
письмо товарищу Сталину. 


Бои за Винницу 

Подходы х Внннпце преграждал круп-'ные дальнобойные орудия этой дивизии 
ньш водный рубеж—Южный Буг. В пред- долгое время держали под обстрелом район 


Митинг, посвященный 
освобождению Киевской области 
от немецких захватчиков 


ставлении солдат противника Южный 
Буг был той чертой, га которой начи¬ 
нается €спокойная> для них зона. Там, 
за Бугом измотанные в боях немцы на¬ 
деялись хоть немного отсидеться, пере¬ 
дохнуть, привести себя в порядок. 

Инженерные поиска, славные понтоне¬ 
ры, те самые, что наводили переправы 
через Днепр, двигались впереди наших 
частей, устремившихся к Южному Бугу. 
Не ожидая, иска наступит нора спустить 
на воду свои парки, понтонеры принялись 
переправлять танки и машины по топкой, 


Бердичеа—Шепетовка. 


Тепем, большинство отчин зишгти КИЕВ - 20 марта ' (П ° Телеф< 0Т СОб ‘ 
іеперь большинство орудии дивизии НО рр ) Как на праздник, собиралась *и- 

досталпсь наш им во искан в качестве тро- на мпвв ^ пошпде шшй «свобод 

денпго Киеве вой области от немецких зах¬ 
ватчиков. Вчера к 2 часам дня на площа¬ 
ди у памятника Богдану Хмельницкому 
собралось-свыше 50 тысяч киевлян. 

На трибуну поднимаются члены прави¬ 
тельства Украины, руководителя област¬ 
ных и городских партийных н советских 
организации. 

Открывая митинг, тов. Сердюк от ямовп 
трудящихся столицы п всей области обра¬ 
щается со словами пламенного привета н 
искренней благодарности к Красной Армии 
и ее великому полководцу товарищу 
Сталину за освобождение городов и сел 
кашей родины от немецких оккупантов. 

На трибуне — бригадир комсомольски 
мол одежной бригады Н-ского завода 
Ф. Пащенко. 

— Лаши братья-фронтовтш, — го¬ 
ворит он, — на нолях Украины наносят 
гитлеровцам мощные удары. Мы напря- 


оттаявщей почве. Метр за метром проклог 1 защиту Винницы, а основной удар накра¬ 


дывали они для танкистов путь по по-'вили южнее этого города. После того* как 
мм, Нередко понтонеры заходили далеко!дыло нащупано слабое место в обороне 
вперед, оставляя у себя в тылу довольно врага на Южном Буге, они успешно фор¬ 
мировали реку в нескольких местах. Не¬ 


значительные группы противника. Были 1 


случаи, когда понтонеры, саперы сами за¬ 
хватывали населенные пункте и удержи¬ 
вали их до подхода наших основных сил. 


феев вместе с механизированной тягой, 
которой таи п не удалось вытащить свои 
пушки нз грязи. Удар был нанесен на-* 
столько неожиданно, что немцы не успели 
даже полностью повредитъ орудия илн 
вывести из строя автомашины. 

Придвинувшись вплотную к городу и 
заняв южные его окраины и железнодо¬ 
рожную станцию, наши войска отвлекли 
значительную группировку противника на 


родовые отряды, имевшие задачей захва¬ 
тить плацдармы на нравом берегу Буга и 
обеспечить переправу основных сил, про- 
Понтонный батальон, где командиром одолевали быстрое течение на подручных 
т. Воронов, двое суток защищал мост, за-'средствах. 

минированный на случай, если бы немцам Очень многие офицеры и солдаты пока- 
удало сь прорваться па этом участке, зали себя героями. Боец Погребняк вы- гнем все силы, чтобы приблизить час по- 
Самоотвержешшг, дружная работа'звался переправить я лодке людей своей беды, 0 первого дня освобождения Киева 
понтонеров обеспечила такие темпы паше-, роты. Под сильным вражеским огнем он|наш коллектив самоотверженно трудятся, 
го наступления, какие и не снились про- совершил за четыре часа двадцать рейсов | успешно восстанавливая производство. 
Тйвнику. Нрмцы привыкли, что «ранней; с одного берега на другой н переправил 63 - летняя колхозница звеньевая 


весной войны не бывает», в наши танки в, роту с оружием и боеприпасами. Связист 


-ШІШШШИІІШІШШ- 


МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Профессоры, сотрудники и студенты возрожденного к жизни киевского меди¬ 
цинского института просят Бас, великого кормчего советского корабля, принять 
наш скромный дар в честь героических освободителей нашего славного к любимого 
Киева от фашистской почисти; Наш коллектив собрал в фонд обороны СССР 
122.000 рублей деньгами и нижеследующие ценности: золотых монет на 45 рублей, 
золотых изделий 27 штук, серебряных вещей 18 штук. Сбор средств продолжается. 

Да здравствует героическая Красная Армия, несущая смерть германским 
оккупантам. 

Да живёт и здравствует знамя нашей победы — великий Маршал СССР Вер¬ 
ховный Главнокомандующий товарищ Сталин! 

И. о. директора Киевского медицинского института 

в городе Киеве доцент КЕФЕЛИ. 

Секретарь партбюро КП(б)У профессор КАГАН. 

Председатель месткома профессор ЛЕБЕДЕВ. 

Председатель профкома студент ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Киев, Киевский медицинский институт 
И. о. директора института доценту КЕФЕЛИ 
Секретарю партбюро НП(б)У профессору КАГАН 
Председателю месткома профессору ЛЕБЕДЕВУ 

Председателю профкома студенту ДОБРОВОЛЬСКОМУ 

Прошу передалъ профессорам, сотрудникам и студентам Киевского 
медицинского института, собравшим 122.000 рублей и золотые и сере¬ 
бряные веши в фонд обороны СССР, — мой братский привет и благодар¬ 
ность Красной Армии. 

И. СТАЛИН 

МОСКВА; КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Коллектив сотрудников и полиграфистов областной газеты «Зоря Полтавщнны» 
вносит в фонд строительства танковой колонны «Освобождённая Полтавщина» 
16.000 рублей. 

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что мы отдадим вое силы на дело воз¬ 
рождения цветущей Полтавщины. 

Редактор областной газеты «Зоря Полтавщины* СИДОРЕНКО. 

Полтава 

Редактору областной газеты «Зоря Полтавщины» 
тов. СИДОРЕНКО 

Прошу передать сотрудникам н полиграфистам областной газеты 
«Зоря Полтавщины», собравшим 16.000 рублей на строительство танковой 
колонны «Освобождённая Полтавщина», •— мой братский привет н бла¬ 
годарность Красной Армии, , 

__ И. СТАЛИН 

МОСКВА; КРЕМЛЬ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович] 

Приближающуюся славную 26-ю годовщину Рабоче-Крестьянской Красной 
Арміи бойцы и командиры отмечают героическими победами на фронтах Отечест¬ 
венной войны. 

Горя желанием приблизить окончательную победу над ненавистным врагом, 
ж вношу из личных сбережений 40.000 рублей на вооружение Красной Армян. 
Уверен, что оружие, изготовленное на моя средства* в искусных руках наших ге¬ 
роических воинов будет беспощадно громить фашистских разбойников. 

Да здравствует нага любимый вождь и учитель товарищ Сталин! 

Председатель колхоз* икс. Второй пятилетки, Горняцкого района 
гор. Копейска, Челябинской области ШИЛЕНКОВ, 

Колхоз имени Второй пятилетки, Горняцкого района 
города Копейска, Челябинской области 
Председателю колхоза товарищу ШИЛЕНКОВУ 

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Ши- 
лекков, за Вашу заботу о Красной Армии. 

И. СТАЛИН 


Предмайское соревнование 

СВЕРДЛОВСК, 20 марта, (По телеф. от 
с об. корр.). Коллектив Уралмашзавода об* 
рати лея к трудящимся города Свердловска 
и области с призывом развернуть предмай* 
ское социалистическое соревнование. 

Являясь одним из лучших заводов Нар¬ 
комата танковой промышленности, «Урал¬ 
маш» дал обязательство перевыполнить 
квартальную программу по товарному вы¬ 
пуску на 12 миллионов рублей и апрель¬ 
скую программу на 3 миллиона рублей, 
выпустить к I мая. сверх плана колонну 
боевых машин, 

Уралмашевцы решили повысить выработ¬ 
ку на одного рабочего за 4 месяца ото го 
года не менее чем на 50 проц, по сравне¬ 
нию с соответствующим периодом прошло¬ 
го года, организовать до 1 мая ещё 5 но¬ 
вых поточных линий и т, д. 

Своё обращение уралмашевцы заканчи¬ 
вают следующими словами: 

— Новыми эшелонами сверхплановой 
продукции, повышением мощности н каче¬ 
ства вооружения, упорной борьбой за вы* 
сокнн урожай 1944 года поддержим нашу 
родную Красную Армию в её беззаветной 
борьбе за полный разгром проклятого 
врага. 

Совещание по внедрению 
токов высокой частоты 


ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. (По телеф. от 
соб- корр.)« В Челябинском областном ко¬ 
митете ВКП(б) состоялось совещание нар* 
тайных, хозяйственных н инженерно-техни¬ 
ческих работников по вопросам внедрения 
токов высокой частоты на предприятиях 
Урала. С докладом выступил заместитель 
секретаря обкома ВКЩб) по танковой про* 
мышлеиностн т, Малинеико. 

— Преимущества новой технологии за¬ 
калки, — говорит докладчик, — как пока¬ 
зывает опыт, состоят в наибольшей произ¬ 
водительности агрегатов, наименьшей за¬ 
трате времени на обработку деталей, умень¬ 
шении деформации н брака, экономии леги¬ 
рованного металла, топлива в электроэнер¬ 
гии. 

В период Отечественной воины нагрев 
током высокой частоты нашёл большое при 
мсненкё в танковой, автотракторной, стан* 
построите льной, авиа иконной промышлеи 
кости не только для поверхностной злек 
трозякаѵжн, но и для плавки металла, на 
пайки инструмента и т, д. 

— Передовые предприятия Урала, — за¬ 
явил далее докладчик, — широко внедряют 
термическую обработку деталей токами 
высокой частоты. Наибольших успехов до¬ 
бился коллектив Кировского завода. В це¬ 
лях широкого внедрения токов высокой ча¬ 
стоты кировцы создали мощную энергети¬ 
ческую базу. Благодаря применению токов 
высокой частоты кировцы за прошлый год 
сэкономили 25 миллионов рублей. 

Оригинально разрешается проблема вне¬ 
дрения токов высокой частоты на Ураль¬ 
ском автомобильном, Челябинском мери- 
тельно-ннструменталыюм и других заводах. 

На совещании заслушаны также доклады 
по внедрению токов высокой частоты ин¬ 
женеров Мушкива, Ш спел яковс ко го, Моя- 
друса н Цнрульннкова. Совещание разрабо¬ 
тало практические мероприятия по внедре¬ 
нию высокочастотной электротермии на 
всех предприятиях Челябинской области. 


первый же день весеннего наступления в 
этих местях прошли с боями сорок кило¬ 
метров. И ші одна машина не отстала, ни 
один автомобиль с горючим нс застрял в 
грязи, 

И в последующий дни танкисты, с не¬ 
прерывными боями двигаясь вперед, име¬ 
ли много случаев с благодарностью вспо¬ 
минать своих друзей-понтоцеров, которые 
славно потрудились, чтобы обеспечить до¬ 
рогу танкам. 

Когда понадобилось преградить враже- 
СЕЙМ контратакующим танкам путь через 
реву Случь, понтонеры во главе с коман¬ 
диром Чибуниным по приказанию коман¬ 
дования взорвали мост, а вскоре после 
этого в течение четырёх часов построили 
новый, по которому прекрасно іфошли на¬ 
ши зТ-34». Велики были изумление п 
испуг немцев, когда в населённых пунк¬ 
тах, которые они считали неприступными 
внезапно появлялись советские танки, а 
вслед за ними мощные отряды пехоты и 
артиллерии с обозами. 

Отчаянно обороняя подходы к Бугу, 
немцы в то же время усиленно вывози ди 
из Винницы накопившиеся там на скла¬ 
дах технику и военное имущество, спеш¬ 
но ап актировал и в тыл госпитали. 

Стремительность натиска наших войск 
одновременно на нескольких участках 
фронта поставила противника в крайне 
затруднительное положение. Немецкое 
командование вынуждено было в спешке 
затыкать одну дыру за другой, лихорадоч¬ 
но перебрасывать с участка на участок 
танковые группы и пехоту. 

Наши войска, штурмуя линию обороны 
противника восточнее Винницы, прорва¬ 
ли здесь фронт и устремились на зшірд. 
Крупнейшие нашим успехом в эти дни 
надо считать полный разгром одной спе¬ 
циальной немецкой артиллерийской диви¬ 
зии. Это была единственная в своём роде 
дивизия немецкой армии. В свои лучшие 
дни она имела 220 орудий весьма крупно¬ 
го калибра. 

Отдельные части этой дивизии немецкое 
командование перебрасывало в наиболее 
важные места, где требовалось усиленное 
воздействие артиллерийского огня. Осад- 


К ас сип вплавь перетянул провод с левого 
берега на правый и обеспечил связь ба¬ 
тальона с командным пунктом полка. Мно¬ 
го часов под ряд саперы под командова¬ 
нием старшего лейтенанта Соколова не вы¬ 
ходили из воды, наводя переправу. 

Уже на следующий день па правом ба- 


Е. Хопта выступила от имени колхозни¬ 
ков ц колхозниц артели пм. Шевченко 
Персясляв-Хмежьняцкого района, 

— Какими словами отблагодарить на¬ 
ших чудо-богатырей за освобождение на¬ 
шего колхоза я всей Киевщины от нем¬ 
цев, которые разрушили наше цветущее 
хозяйство, залили землю кровью лучших 


регу Южного Буга находились крупные сынов Украины? — говорит она. — Код 


наши части с артиллерией, боеприпасами 
п запасами продовольствия. 

Тем временем наши войска полностью 
очистили от противника восточную часть 
Бшшицы. Немцы засели за рекой, в за¬ 
падной части города. Яркое зарево подни¬ 
малось над теми кварталами, где ещё ору¬ 
довал враг. Слышны были взрывы. Это 
немцы уничтожали склады с боеприпаса¬ 
ми, снаряжением и продовольствием, ко¬ 
торые они не успели вывезти. 

В восточной части города глазам на¬ 
ших бойцов открылись следы чудовищных 
преступлений врага. За время оккупации 
Винница, этот зеленый, веселый город, в 
котором ключом била жизнь, превратился 
в кладбище. Д здесь, как в других горо¬ 
дах, господство немцев началось с массо¬ 
вых убийств мирных граждан. Кровавые 
преследования, грабежи, разрушение об¬ 
щественных зданий продолжались непре¬ 
рывно. 

Два с липшим года Винница находи¬ 
лась под сапогом врага. Особенно звер¬ 
ские расправы производились^этой зимой, 
когда немцы ясно почувствовали, что нм 
не устоять под ударами наступающей 
Красной Армии. Ежедневно в Виннице 
производились расстрелы ни в чем непо¬ 
винных людей. 

Население насильственно угонялось в 
Германию, Потом в городе началась по¬ 
вальные грабежи. Эшелоны с награблен¬ 
ным имуществом потянулись в Германию. 

Наши бойцы, горя желанием поскорее 
освободить Винницу от немецких захват¬ 
чиков, отважно штурмовали позиции вра¬ 
га. И вот сегодня Винница- снова стала 
советской. Из немецких лап вырван ещё 
один крупный украинский город, 

3. ОСТРОВСКИЙ, 
спец, корреспондент «Известий». 

ВИННИЦА, 20 марта. 


хоэнныі нашел артели поручили мае пе¬ 
редать Красной Армии и великому Стали¬ 
ну большое спасибо; от всего материнско¬ 
го сердца —- спасибо за освобождение пас 
от немецкого ига. 

От имени украинской советской интел¬ 
лигенции выступил ректор Киевского уни¬ 
верситета А. Гусько. 

— Ба Киевщине возрождается куль¬ 
турная жизнь,—говорит он,—Наша укра¬ 
инская интеллигенция горячо взялась за 
восстановление культурно - просветитель- 
пых учреждений. В Киеве уже работает 
Н вузов, много школ, театров, библиотек, 
больниц, Оживают Киев ц земля Киевщи¬ 
ны, поднимаются из пепелищ п развалвп 
освобождённые города и сёла области. 

0 тяжкой неволе и .великом горе, пере¬ 
житом во время оккупации колхозниками 
села Большая Дым орка Броварского райо¬ 
на, рассказала^бригадир огородной брига¬ 
ды колхоза им, Кирова X. Крук. 

— Я призываю трудящихся освобо¬ 
ждённой Киешцшш, ие жалея сил, помо¬ 
гать нашей родной Красной Армии добить 
немцев,—заканчивает она.—Своё обяза¬ 
тельство—снять 500 центнеров овощей с 
гектара—я выполню. Слава великому от¬ 
цу нашему товарищу Сталину! 

С огромным воодушевлением участники 
общегородского митинга послали привет¬ 
ствия Верховному Главнокомандующему 
товарищу Сталину и главе правительства 
Украины тов. Н. С, Хрущеву. 

Митинг транслировался по радио. 


-УШІ1ЕІШШІШІІІІШШШ- 


Новый мост через Днепр в Смоленске 


СМОЛЕНСК, 10 марта. (ТАСС). Отступая из 
Смоленска осенью 1943 года, немцы азо рва* 
ли все мосты через Днепр. Сообщение между 
центральной частью города н Заднепровскнм 
районом поддерживалось временным мостом. 
Сегодня, значительно раньше срока, завер¬ 
шено строительство нового моста, соединин* 
п і его обе части города. Это первый крупный 
успех возрождаемого Смоленска. 


По случаю открытия моста на берегу ре* 

КН. у крепостной стены, состоялся большой СССР Яолоздшнь 
митинг, в- котором приняли участие свыше 
пяти тысяч человек. С большим под’ёмом 
участники митинга приняли письмо товари¬ 
щу Сталину, в котором клянутся отдать вес 
силы быстрейшему восстановлению древне* 
го русского города. 


Открытие научно-творческой сессии, 
посвященной И. А. Римскому - Корсакову 

Торжественным заседанием совета Все¬ 
российского театрального общества откры¬ 
лась вчера, 20 марта, в Доме актёра на¬ 
учно-творческая сессия, посаящСнкай 
ІОО-летию со дин рождения великого руе* 
с кого композитора Н. А. Римского-Корса¬ 
кова, За столом президиума — виднейшие 
деятели театра н музыки, родные Рнмско- 
го-Корсакова, крупные искусствоведы. 
Вступительное слово произнесла предел 
да те ль совета общества народная артистка 


Доклад «Римский-Корсаков — вешткий 

Е усский композитор* сделал профессор 
Ігорь Бэлэа. 

Сессия продлится 5 дней. Будут заслу¬ 
шаны б докладов. Заключительный день 
сессии посвящается исполнению фрагмен 
тов кз опер великого композитора. 


Дорога на Львов 


Дипломные проекты студентов 
заводского филиала института 

ГОРОД Н,, 20 марта. (По телеф. от 
еоб. корр,). На заводе, где директором 
т, Каганович, началась защита дипломных 
проектов студентами, окончившим к завод¬ 
ской филиал Московского хнмнко * техно¬ 
логического института имени Менделеева. 

Интересна история филиала* В первый 
год войны на этот эаэод и соседние пред¬ 
приятия пришла большая группа студентов, 
эвакуировавшихся из Днепропетровска, 
Киева и других городов. Война помешала ум 
закончить курс. Они пошли работать на 
производство, стали руководителями смен, 
начальниками участков к т. д. 

Но всех нх не покидало желание закон* 
чить учебу и получить звание инженера. 
На зл а оде, несмотря на трудности военно¬ 
го времени, открылся филиал Московско¬ 
го института имени Менделеева. 

Желающих учиться нашлось свыше 100 
человек. Слушатели заводского филиала 
института продолжали работать иа произ¬ 
водстве, а п свободное время учились. 

Сейчас учеба а филиале института за¬ 
канчивается. Первая группа—свыше 30 че- 
ловек—уже приступила к защите диплом* 
пых проектов. Для приема проектов на за¬ 
вод приехала государственная комиссия 
под пред сед ателье гном профессора инсти¬ 
тута В, В. Коршак. 


На-днях на перекрестке военных дорог 
я видел столб с указателем: «До Львова 
146 километров». Рядом лежал большой 
серый отшлифованный временем камень. 
Помню: мы отдыхали возле него в душ¬ 
ный летний полдень в 1941 году. В жел¬ 
той пшенице цвели красные маки, над 
дорогой вилась пыль. Ііа горизонте вста¬ 
вало густое облако дыма, С боями наши 
части отступали тогда на восток. 

Война докатилась до Поволжья. 
Началась сталинградская эпопея. В рас¬ 
каленной степи стоял несмолкаемый 
скрежет танковых гусениц. В то тя¬ 
желое время в степной деревушке 
Мало-Ивановка я встретился с лейтенан¬ 
том Лукьяновым нз Львова. Целую ночь 
просидели мы с ним на крылечке полу¬ 
разрушенной хаты. Над Сталинградом 
стояло красное зарево, глухо гудели пуш¬ 
ки, а Лукьянов уверенно говорил о том, 
что придёт время т и Красная Армия снова 
вернется во Львов. 

И вот теперь мы на дороге, ведущей к 
Львову. Еа Львовском направлении до 
размокшим весенним дорогам наступают 
каши войска. 

Город Дубне был важным опорным 
пунктом обороны немцев на Львовском 
направлении. Длп защиты его немецкое 
командование собрало много артиллерии, 
подтянуло свежие силы. У стен города 
завязалась ожесточённая битва. Но часть 
наших войск пошла в обход, прорвала 
линию вражеской обороны н вышла в тыл 
немецким дивизиям. 

Теперь Дубне уже позади. Наши войска 


еемченко смело полз вперед. На грудн у 
пего под ватной курткой было спрятано 
свернутое Красное знамя, которое он за¬ 
хватил перед атакой. Немцы стреляли, 
советский офицер отстреливался н про¬ 
кладывал себе путь гранатами. Вот он 
достиг высоты, на которой кругом еще 
были немцы. Перенемченко поднялся и, 
вынув красное полотнище знамени, раз- 
вернул его над собой. Энамя затрепетало 
под весенним ветром. Бойцы бросились к 
своему командиру, ставшему знамен ос- 
цем подвига. Ничто не могло остановить 
их. Как весенний лед грозно и шумно не¬ 
сется по реке, сметая все на своем пути, 
так и они смыли, сбросили немцев с вы- 
соты. 

Но в дни этих битв, говоря о новых ге¬ 
роях, мы вспоминаем в бойцов первого 
периода войны, В городе Ровно есть моги¬ 
ла двух танкистов, Б июле 1941 года они 
защищали от немцев подступы к атому 
городу. Танк их сгорел. Их часть отсту¬ 
пала под натиском противника, и танкисты 
остались одни во всем городе. Онн сказа¬ 
ли друг Другу: кВндяо, прядется умирать. 
Но победа все же будет за нами, за рус¬ 
скими». Еэ камней они сделали неболь¬ 
шую баррикаду и стали отстреливаться от 
немцев. Несколько десятков гитлеровцев 
убили они. Израненных, истекавших 
іфовыо, взяли танкистов немцы, надруга¬ 
лись над нх трупами, растоптали их и 
бросили здесь же, на улице Островского. 

Ночью местные жителя похоронили ге¬ 
роев, спрятали и сберегли их документы и 
теперь рассказали о подвиге двух совет- 


наступления, скнх 

Искусно маневрируя, обходя противника пиш в город. Одного дз погибших я звал 
с флангов, заходя ему в тш, от продви¬ 
гаются все дальше. Взят Кремонец. Взято 
уже много крупных населённых пунктов 
за Кременцом. Взят рптіогшыи центр Ро- 
[».іііі«''аьіі лй і п ргріі Цлшіпипгтчрнск (Ра.пи¬ 


ве некой области Чёрвоноармсйсв (Радей 
видов). 

Впереди наступающей пехоты идёт под¬ 
разделение Ивана Пѳренемчаиво. Оно дра¬ 
лось за одну высоту. Немцы упорно дер¬ 
жались на пей. Наступать под огнём пу¬ 
лемётов было тяжело. Но командир Дере- 


полковником. Местные жители зшит п 
глубоко уважали его. Они избрали пол¬ 
ковника своим депутатом в областной Со¬ 
вет. У него появились большие обществен¬ 
ные заботы. Он хлопотал об открытии 
школ в деревнях, о постройке мельниц, об 
агрономических лекциях, в ремонте 
больниц. 

Все это записано в его памятной книж* 
ке. Против некоторых записей есть помет¬ 
ки: «Сделано». Но многого сделать не 
удалось. Началась война. Полковник стал 
командовать дивизией. Воевать ему приш¬ 
лось именно в том районе, где его выбира¬ 
ли в Совет. Бойцы под его командованием 
дрались храбро. Но у немцев было тогда 
больше танков. Браг в впал внезапно, у 
него было преимущество в воздухе. Диви¬ 
зии пришлось отступить. 

В одной деревне полковник встретил 
знакомого, и тот сурово спросил: 

— Еу, что же будет? 

— От лица советской власти говорю 
тебе: мы вернемся, — ответил полковник. 

Он воевал в Донбассе, защищал Ста¬ 
линград. И вот снова вернулся сюда — уже 
генералом. У пего сохранилась памятная 
депутатская книжка, где записаны нужды 
его избирателей. У него имеются карты, 
испещрённые пометками сорок первого 
года. И у него есть теперь ко всему этому 
большой боевой опыт. І него много тан¬ 
ков, которые крепче^ маневреннее п вы¬ 
носливее немецких. 

Возле города Дуб но под стенами крепо¬ 
сти разлилась река Иква. От весенней рас¬ 
путицы н непрерывных бомбардировок 
совсем испортились дороги. Но батальон 


с те ю войны Звали его Александром Го- мостостроителей уже наводит и укрепляет 
липовый Он был рабочий из города Ива- мосты. Салеры возводят дамбу, пспрамя- 

ют дороги, идущие через Дубно к Львову. 


ново. 

Бойцы первых лет войны, солдаты Ста¬ 
линграда, ценою крови и жнзнн своей от¬ 
стаивавшие каждую пядь советской зем¬ 
ли, обеспечили нынешний выход Красной 
Армии на Львов ское направленіе. 

На Львовском же направлении мЫ вп- 
делп одного генерала танковых войск. Он 
служил в этих местах еще до войны, был 


Тянутся пушки, обозы с боеприпасами, 
цистерны с горючим. Подоткнув полы ши¬ 
нелей, шагают каши солдаты. Наступает 
весь Советский Союз — живая, гневная 
сила наших городов к деревень. 

> В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец, корреспондент «Известий*. 

1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 20 марта. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 


ВТОРНИК, 21 МАРТА 1944 г, № 68 ( 8370) 


На полях страны 

В ответ на решение партии и правительства 

РОСТОВ-НЛ’ДОНУ, 20 (Пн тед^ф. Ілшеннцы н дал семян на посев одного гек- 


от епб* корр*)* С большим воодушевлением 
встретил колхозный Дон постановление 
Совнаркома СССР н ЦК ВКП(б) о плане 
сельскохозяйственных работ на 19*44 год, 
Дои всегда славился урожаями высоко* 
сортной яровой пшеницы и вместе с Куба¬ 
нью являлся базой производства этой куль¬ 
туры на Юго-Востоке, Немецкие варвары 
нанесли огромный урон сельскому хозяйст¬ 
ву н уничтожили все наличное сортовое 
зерно* Стремясь восстановить посевы яро¬ 
вой пшеницы, колхозники из своих личных 
запасов предоставляют семена этой куль¬ 
туры заимообразно колхозам для посева. 
По инициативе знатной комбайнерки Азов¬ 
ской ордена Ленина МТС Веры Бойко, 
сдавшей в колхоз из личных запасов семена 
яровой пшеницы-рарноаки для засева двух 
гектаров колхозных полей, колхозники при¬ 
шли на помощь своим сельхозартелям. 


тара подсолнечника и проса* Член этой же 
сельхозартели т. Салями к предоставил ар¬ 
тели семена на посев полутора гектаров. 
Многие колхозники сдали из личных запа¬ 
сов колхозу по полтора— даэ пуда семян. 

Хорошо помогают сельхозартелям рыба¬ 
ки-колхозники Азовского района. Рыбаки 
сельхозартели им. Чкалова т своих личных 
запасов передали колхозу им. Осоавнахнма 
62 центнера зерна. Столько же семян пере¬ 
дал колхозу «Власть Советов* рыбацкий 
колхоз нм. Ильича. 6 тонн зерна выделили 
соседним колхозам колхозники рыбацкой 
артели «Ревнуть»* Всего рыболовецкие кол¬ 
хозы дают полеводческим сельхозартелям 
Азовского района семян больше чем на 
2.500 гектаров. 

Широко организуется взаимопомощь семе¬ 
нами между колхозами Салъекого, Егор- 
лыкского* Мясниковского и ряда других 


Оккупация Венгрии 
германскими 
войсками 


Колхозник сельхозартели имени Катано- районов. Здесь многие колхозники также 
вкча Азовского района т. Чемшин п ре доста-«сдают сельхозартелям семена из личных 
вил заимообразно колхозу 50 килограммов [запасов. 

Колхозы обсуждают планы сева 


СВЕРДЛОВСК, 20 марта. (По телеф. от 
соб, корр.). Колхозы Свердловской области 
обсуждают постановление СНК СССР и ЦК 
БКП(б) о плане сельскохозяйственных работ 
19-М года. В соответствии с постановлением 
намечаются мероприятия для дальнейшего 
повышения урожайности. 

В истекшем году в сложных метеорологи¬ 
ческих условиях колхоз «3 мая* Верхне- 
Пыш минского района снял ! 00-пудовый уро¬ 
жай пшеницы. За годы войны сбор овощей с 
гектара колхоз увеличил в четыре раза. 
Обсуждай постановление СНК и ЦК партии. 


колхозники поставили перед собой задачу в 
нынешнем году обеспечить средний урожай 
с гектара: зерновых—133 пуда, моркови — 
960 пудов, капусты—1.260 пудов* 

Эти. обязательства подкреплены хорошей 
подготовкой к весенним полевым работам. 
Плац выцрзкн навоза на поля перевыполнен, 
на складах лежит; отборное семенное зерно. 
Колхозники решили в 1944 году увеличить 
на 18 проц, площадь под яровой пшеницей. 
За счет осушен ня болот в ближайшие два- 
три года колхоз расширит посевную пло¬ 
щадь на 100 гектаров. 


Всё шире развёртываются весенние работы 


КИЕВ, 20 марта. (По телеф, от еоб. 
корр.)* Несколько дней назад колхозы и 
совхозы юга Украины, используя благо¬ 
приятную погоду, начали посев ранних зер¬ 
новых и подсолнуха. 

Все новыр н новые южные районы при¬ 
ступают к весенним полевым работам, В 7 
районах Николаевской области уже вспаха¬ 
но 10.283 гектара, посеяно ранних зерно¬ 
вых 8,522. Здесь на колхозных нолях рабо¬ 
тают тракторы. Вслед за колхозами Геничс- 
екого района начали весеннюю пахоту к сев 
колхозы Приморского, Акимовского и дру¬ 
гих районов Запорожской области. На Пол¬ 
тавщине колхозами вспахано свыше 2,000 
гектаров. 

Колхозы 10 районов Киевщины начали 
полевые работы, вспахав 4,500 гектаров, 
посеяв 3.126 гектаров. 


СТА ЛИН АБА Д, 20 марта, (По телеф. от 
еоб* корр.}* В Таджикнс^не начался сев 
хлопка. Он уже идет не только на юге — в 
Вахшской долине, но н на севере—в Ленин¬ 
абадской области. В отличие от прошлых 
лет многие колхозы с момента сева готовят 
хлопковые плантации к перекрестной обра¬ 
ботке хлопчатника комбинированным спосо¬ 
бом — тракторами и конными культивато¬ 
рами, что требует меньшей затраты ручного 
труда, 

В Вахшской долине первым закончил сев 
хлопка колхоз «Ок-Олтун* Курган-Тюбин- 
ского района. 


Успешно развертывают весенний сев хлоп¬ 
ка колхозы Куйбышевского, Джиликуль- 
с кого, Микоянабадского и других районов. 


СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. (ТАСС), Сов¬ 
хозы треста Наркомсовхозов подняли свыше 
7 тысяч гектаров весновспашки* забороно¬ 
вали 27 тысяч гектаров зяби. За последние 
два-три дня многие совхозы восточных рай¬ 
онов начали массовый сев. 

Своевременно поставив на борозду весь 
тракторный парк, Прималкннекий зерносов¬ 
хоз умело использовал февральское потеп¬ 
ление и теплые дни в марте для пахоты и 
сева. Здесь подготовлено уже 85 процентов 
пашни под яровые. В сжатые сроки посея¬ 
ны ранние колосовые, сейчас идет сев под¬ 
солнечника* 

★ 

БАКУ* 20 марта, (По телеф. от соб. корр.). 
Весенние полевые работы в Азербайджане 
начаты с большим под'ёмом. Если в первой 
пятидневке марта ежедневно засевалось 
1*500 гектаров* то во вторую пятидневку— 
2,500 гектаров, Си аз а некий район полностью 
выполнил государственный план н продол¬ 
жает сеять на дополнительной площади, В 
крупнейших хлебных районах — Пушкин¬ 
ском* Астрахан-Баэарсксм и других —в 
этом году сверх плана будут засеяны тыся¬ 
чи гектаров. 

Помимо зерна* сейчас сеют бобовые куль¬ 
туры, люцерну, сажают овощи, приступлено 
к посадке картофеля. Первые бригады вы¬ 
шли и на хлопковые поля. 


АНКАРА, 20 марта, (ТАСС). Анатолий¬ 
ское телеграфное агентство передаёт со¬ 
общение своего корреспондента из Бухаре¬ 
ста, что германские войска оккупировали 
всю Венгрию. Оккупация произошла в то 
время, как Хортн и начальник венгерского 
генерального штаба находились по пригла¬ 
шению Гитлера в его ставке* 

АНКАРА* 20 марта* (ТАСС). Корреспон¬ 
дент Анатолийского агентства сообщает нз 
Бухареста; 

«Появившийся сегодня слух о том, что 
Венгрия оккупирована германскими войска¬ 
ми, повндимому* подтверждается. Полага¬ 
ют* что оккупация произошла в то время, 
как Хортн и венгерские командующие на¬ 
ходились в германской главной ставке по 
приглашению Гитлера. Венгерское радио 
передавало сегодня исключительно сооб¬ 
щения из германских источников*. 


‘Германская оборона на Украине 
% рушится» 

Отклики в Англии и США на новые славные победы Красной Армии 


«Отечественный фронт» 
в Румынии 


-ІМІІІІІІ1№ІІШІІШ№- 


Изба-читальня и сельский Совет 


Великая Отечестве иная война советско¬ 
го народа против немецко-фашистских 
поработителей внесла большие изменения 
в жизнь наших сёл и деревень. Значитель¬ 
но возросла колитическая активность кол- 
юз него крестьянства* Колхозники и кол¬ 
хозницы каждодневно интересуются собы¬ 
тиями на фронтах Отечественной войны, в 
тылу и за рубежом. Оші с скромным вни¬ 
манием следят за победоносным про дви¬ 
жением Красной Армии* за трудовыми 
подвигами советских патриотов, за собы¬ 
тиями международной жизни* Они хо¬ 
тят знать о достижениях науки и техни¬ 
ки, об опыте мастеров высокого урожая. 

Удовлетворить возросшие политические 
я культурные запросы колхозного кресть¬ 
янства — почетная задача сельских Сове¬ 
тов я их политир о свети тельных учрежде¬ 
ний — клубов, изб-читадед* красных 
уголков* библиотек, И там* где местные 
Советы депутатов трудящихся уделяют 
достаточное внимание этим учреждениям, 
создают для них необходимые условия* 
повседневно руководят их работой* — там 
мы видим хорошие результаты, Я хочу по¬ 
казать это на примере нашего района — 
одного 13 самых отдаленных от областного 
центра* Здесь многіе сельские Советы и 
их постояв ею действующие культурно-про¬ 
светительные комиссии повседневно зани¬ 
маются улучшением работы клубов, нэб-чи- 
тадсн, красных уголков и библиотек* Они 
заслушивают доклады об их деятельности 
на своих заседаниях* на слетах сельского 
актива* практически помогая создать нор¬ 
мальные условия, преодолеть недостатки. 

Всё вто сказывается на улучшении ра¬ 
боты политпросветительнъгх учреждений. 
Одно время* например, дажо районная 
библиотека у пас ютилась в тесной ком¬ 
натушке. Теперь она перенесена в более 
подходящее помещение с хорошим чи¬ 
тальным залом. Просторное и удобное по¬ 
мещение предоставил местный Совет и для 
избы-читальни. Нловатская изба-читаль¬ 
ня проводит сейчас большую и иЕігерсс- 
ную работу. Тут всегда многолюдно. На¬ 
род охотно идёт в избу-чптальню, потому 
что здесь всегда устраиваются беседы* 
читки газет, доклады и лекции на самые 
разнообразные темы. Туч 1 же на видном 
месте висит п географическая карта, воз¬ 
ле которой развертываются оживленные 
беседы. 

Учитывая живой интерес населения к 
общеполитическим, международным, аг¬ 
рономическим, медицинским* педагогиче¬ 
ским вопросам, нз сосчитальня проводит 
вечера вопросов и ответов* в которых при¬ 
нимают участие партийные и советские 
работники, врачи, учителя, агрономы 


Основная тема очередного вечера вопро¬ 
сов и ответов - решения X сессии Вер¬ 
ховного Совета СССР. Ид п натекая изба- 
читальни является подлинным центром 
поднтпросветительной работы на селе, и в 
этим большая заслуга сельского Совета, в 
частности его председателя т* Серовой, 
проявляющей повседневную заботу о 
своей избе-читальне* 

Значительно оживилась также работа 
избы-читальни в селе Красный Яр. Яа¬ 
пе дующая этой избой-читальней т* Кози¬ 
на сколотила крепкое ядро актива т 
сельской интеллигенции, на которое она 
и опирается во всей своей работе. Помимо 
бесед, докладов* лекций, в избе-читальне 
проводятся вечера художественной само¬ 
деятельности, хорошо работают хоровой и 
драматический кру жк и * 

Интересную работу проводит Потем¬ 
кинская изба-читальня* Тут также, кроме 
бесед, читок газет, докладов, отлично ор¬ 
ганизован досуг колхозников. Часто вы¬ 
ступает хор колхозников, драматический 
кружок ставит спектакли. При избе-чи¬ 
тальне регулярно выходят степная газета 
и боевые листки* посвященные колхоз¬ 
ной жизни* 

Таких изб-читален в районе немало. 
Конечно, в их работе ещё немало 
серьёзных недостатков* Но колхоз¬ 
ники посещают нзбы-чнталькн весь¬ 
ма охотно. Едва наступит вечер, к 
избам-читальням, клубам, красным угол¬ 
кам и библиотекам со всех концов села 
начинают сходиться колхозники и ко*т- 
хозницы, чтобы после трудового дня 
культурно отдохнуть* ѵзнать вести с фрон¬ 
та* почитать газеты. Поэтому райсовет и 
сельсоветы поставили себе первоочеред¬ 
ной задачей — превратить все нзбы-чи- 
тальпп* красные утолки, библиотеки в 
подлинные очаги культуры. 

Наш район расположен в глубоком ты¬ 
лу, но н здесь все трудящиеся увлечены 
общенародными интересами—отдать все 
силы для полного разгрома немецко - фа¬ 
шистских захватчиков. Этой общей за¬ 
даче подчинена и вся кулі^турн о-просвет 
тигельная работа па селе. 

Сейчас пятни сельские клубы* избы-чи¬ 
тальни, красные уголки к библиотеки под 
руководством местных партийных органи¬ 
заций и сельских Советов деятельно го¬ 
товятся к перенесению своей работы на 
гсодхэзпые поля, где в ближайшие дни 
развернется массовый весенний сев. 

д* ДРЫНКИН, 

председатель исполкома Иловатско- 
го райсовета депутатов трудящихся 
Сталинградской области. 


-ттттш- 


К 150-летию восстания Тадеуша Костюшко 


Союз Польских патриотов н Всеславян¬ 
ский комитет проводят торжественное засе¬ 
дание* посвященное 150-летню польского 
н а ц нон а ль но' оево бо д и т е л ъ но г о во ест а н ии 
под руководством Тадеуша Костюшко. 

На злееданки выступят плены Союза Поль¬ 
ских патриотов, члены Всеславянского ко¬ 


митета, славянские общественные деятели. 

Торжественное заседание состоится 
24 марта* в 7 часов вечера* в Колонном зале 
Дома союзов* 

Заседание будет транслироваться по ра¬ 
дио. 

Начало заседания в 7 часов вечера* 


СТАМБУЛ, 17 марта, (ТАСС). Здесь по- 
лучеіш некоторые сведения о деятельности 
н масштабах созданного в Румынии «Оте¬ 
чественного фронта». Согласно этим све¬ 
дениям, «Отечественный фронт» в своём 
стремлении к миру с СССР н его союзни¬ 
ками приобретает всё большее число сто¬ 
ронников в Румынии. Руководители «Оте* 
явственного фронта» пока ещё предпочи¬ 
тают оставаться неизвестными* 

Программа «Отечественного фронта» со¬ 
держит 7 пунктов: 1) немедленный выход 
нз «германской войны» и присоединение к 
демократическим странам; 2) изгнание нем¬ 
цев из Румынии; 8) свержение правитель¬ 
ства Аптонееку; 4) образование подлинно 
национального правительства; 5) посетипо¬ 
еден ие демократических прав и свобод; 
б) освобождение из тюрем всех патриотов; 
О наказание гитлеровских виновников вой 
мы* Текст программы заканчивается слова¬ 
ми: «Долой гитлеровскую тиранию! Да 
здравствует свободная к независимая Ру¬ 
мыния!» 

«Отечественный фронт» издает свою под¬ 
польную газету «Свободная Румыния»* Га¬ 
зета призывает сплотить все антигитлеров¬ 
ские силы в Румынии, независимо от поли¬ 
тических взглядов. 

В одной нз статей газета сообщает об 
аресте 6 членов «Отечественного фронта», 
в том числе профессора Рацоаса Вдадеску, 
школьного инспектора Симеон, адвоката 
Магхеру, рабочего Петра Иен, крестьянина 
Мирона Бедна и бывшего министра Петра 
Гроза* Эта группа была предана двумя про¬ 
вокаторами* Суд над ними последовал 
вслед за процессом 55 других членов «Оте¬ 
чественного фронта», 5 из которых при* 
говорены к смерти н 23—к пожизненному 
тюремному заключению. Газета сообщает, 
что арестованные были подвергнуты истя¬ 
заниям по приказу главного комиссара бу¬ 
харестской полиции Саввы Думнтру. Одной 
женщине почти совсем сожгли ноги, а Ионэл 
Банднер был замучен до смерти* затем его 
труп был выброшен из окна верхнего этажа 
префектуры, что должно было инсцениро¬ 
вать «самоубийство»* 


ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС)* Клк пере¬ 
даёт английское министерство информации, 
вся английская печать приветствует вели¬ 
кие победы Красной Армии, ['азота «Рей* 
но льде ньюс» пишет, что битва за Украину 
привела к величайшей победе в войне* 
«Триумфы советской армии, — говорится в 
статье, — следуют один за другим так бы¬ 
стро. что это заставляет предполагать, что 
Сталин и его блестящие генералы нанесли 
нацистам самые сокрушительные катастро¬ 
фические поражения в этой войне»* 

Газета «Обсервер» называет нелнкие 
победы* о которых было об'явлеио в Мо- 
скве 18 марта, достойным увенчанием ты* 
сячного дня Отечественной войны совет* 
ского парода. 

ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). Обозрева¬ 
тель лондонского радио Мак Гики заявил 
сегодня в своем очередном обзоре, что на 
юге СССР Красная Армия одержала новые 
блестящие победы. Советские войска ведут 


бон на Львовском направлении. Германская 
оборона на Украине рушится на всем фронте 
до Чёрного моря* Тяжёлые потерн, которые 
несут немцы, н темпы русского наступле¬ 
ния свидетельствуют о том. что не может 
быть н речи о каком-либо органнзованном 
отходе германских войск. Это советское 
про движение является свидетельством серь¬ 
езного краха германской стратегии. 

НЬЮ-ЙОРК* 20 марта. (ТАСС), Вчера га¬ 
зеты поместили на видном месте сообщения 
о том* что Красная Армия вышла на Днестр. 

Военный обозреватель газеты «Ныо-Норк 
геральд трибюн* Элиот пишет, что аеличан* 
шке военные операции Герма кик* какие 
когда-либо предпринимались в истории, в 
настоящее время закончились позорным 
провалом* Германская армия на Украине 
стоит перед угрозой огромной военной ка¬ 
тастрофы, Весьма знаменательно то, что 
некоторые германские части на южном 
фронте деморализованы. 


Иностранная печать о советско - финских 


отношениях 


ЛОНДОИН9 марта, (ТАСС). Английские 
газеты посвящают свои передовые статьи 
проблеме советско-финских отношений. Га¬ 
зета «Дейлн телеграф энд Морнннг пост» 
пишет, что* «по общему признанию* Фин¬ 
ляндии предоставляется случай выйти из 
войны на исключительно легких условиях, 
в то время как она не имеет даже малек* 
тих шансов получить достаточную помощь 
от Германии, хотя бы для того* чтобы от¬ 
далить момент полного поражения. Беда 
заключается, очевидно, в том* что боль 
ашнстао финского правительства и сейма 
состоит, новидпмому, нз тех самых люден* 
которые увидели в германском нападении 
Па Россию золотой случай для того, чтобы 
воспользоваться тем, что они считали вер¬ 
ной германской победой». «Даже допу¬ 
щенная финнами затяжка с ответом ип рус¬ 
ские предложения является непроститель¬ 
но рискованной, — отмечает газета, — если 
же эта затяжка выразится впоследствии в 
отклонении условий, то это явится беспри¬ 
мерным безумием*. 

Дипломатический обозреватель газеты 
«Таймс* пишет: «Многие нз финнов, отли¬ 
чающиеся узостью взглядов, стремятся по* 
лучить более легкие условия* Положение 
таково, что если они не поймут, что судь¬ 
ба повернулась против всей германской 
коалиции, н не примут советских условий 
сейчас, то их полный разгром является 
лишь вопросом времени. Сообщения нз 
Финляндии свидетельствуют о росте поли¬ 
тического напряжения между непримири¬ 
мым меньшинством н более крупными пар¬ 
тиями, настрое иными в пользу принятия 


условий перемирия». Газета заявляет, что 
«колебания финнов в настоящий момент 
представляют собой особенно недально¬ 
видную политику». 

НЬЮ-ЙОРК. 18 марта. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк пост* в передовой статье при¬ 
зывает Рузвельта порвать отношения с 
Финляндией н даже об'явнть ей войну, убе¬ 
див таким образом финских правых, Ман- 
нергекма и Лникомиеса в том, что США 
серьёзно требуют от Финляндии выхода из 
войны* Газета «Вашингтон пост* вновь у бе* 
ж дает Финляндию ради её собственных ин¬ 
тересов принять советские условия. 

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. (ТАСС). Газета 
«Дагенс июхетер» пишет по поводу затяж¬ 
ки финского ответа на советские условия: 
«Совершенно не удивительно, рели некото¬ 
рые задают вопрос; является ли в настоя¬ 
щее время правительство Лшгкомнеса — 
Танжера способным к переговорам? Несо¬ 
мненно, шведы надеются, что финское пра¬ 
вительство поп ре ж нему имеет возможность 
трезво обсудить ответ Москве. Надо вос¬ 
препятствовать разрыву связей между 
Хельсинки и Москвой». 

Газета «Свеиска дагблалет* в передовой 
заявляет: «Мы здесь, в Швеции, с удивле¬ 
нием смотрим на то, как финские власти 
предоставляют людям, идущим против со¬ 
глашения, полную свободу, а предостере¬ 
гающим голосам не дают возможности вы* 
сказаться* Действительно ли правитель¬ 
ство Финляндия не знает об этой двусмыс¬ 
ленной тактике? Что, если бы высшие вла¬ 
сти осмелились процензуро ватъ свою соб¬ 
ственную цензуру?» 


Насилия венгерских захватчиков над населением 
Карпатской Украины 


Положение 
в Трансильвании 

СТАМБУЛ, 19 марта. (ТАСС). По 
поступающим сюда сведениям, буха-^ 
рестскне н будапештские власти делают' 
всё, чтобы разжечь национальную рознь и 
вражду между населенней Трансильвании* 
Однако в последнее время среди населения 
Трансильвании распространяются антифа¬ 
шистские листрвки на венгерском и румын* 
ском языках, направленные против румын¬ 
ских и венгерских властен. В одной нз та¬ 
ких листовок говорится; «Профашистские 
правительства Будапешта и Бухареста на¬ 
травливают одну часть населения на дру* 
гую. Но народы Трансильвании ненавидят 
фашистские режимы Хортн н Аитонеску н 
хотят сражаться против немецких фашистов 
за свободу и демократию* Никакой вражды 
между румынским н венгерским населением 
нет. Её искусственно разжигают наймиты 
Г нтлера». 

Румынская и венгерская полиция произ¬ 
водит многочисленные аресты среди населе¬ 
ния Южной и Северной Трансильвании* По 
полученным здесь сведениям, за последние! 
полтора месяца в Северной Трансильвании 
было арестовано более тысячи человек, мно¬ 
гие из которых обвиняются в попытках 
установить связь с партизанами Прикарпат¬ 
ской Украины, 

Ограничение турецкого 
судоходства 


СТАМБУЛ, 19 марта. (ТАСС). Венгер¬ 
ские захватчики осуществляют насиль¬ 
ственную мадьярнзацню населения оккупи¬ 
рованной нм и Карпатской Украины, Они 
закрыли театры, библиотеки и много школ. 
Детей н молодёжь силой вынуждают изу¬ 
чать венгерскій язык* Народный театр н 
Ужгороде был закрыт оккупантами более 
двух е лишним лет тому назад* Недавно 
венгерские власти решили открыть этот 
театр, но предварительно сместили преж¬ 
него директора и назначили на его место 
своего прислужника, некоего Гомокая. 
Многие старые артисты, однако, демон¬ 
стративно отказались выступать в театре. 
Население Ужгорода бойкотирует этот те¬ 
атр, так как в нем ставятся пьесы гитле¬ 
ровских «драматургов», а также венгер¬ 
ских шовинистов* 

Венгерское министерство пропаганды 
выпускает для населения Закарпатской 
Украины пропагандистскую литературу, в 
частности недавно был выпущен специаль¬ 
ный календарь на 1944 год. На каждом 


листке этого календаря расписывается 
«справедливость» венгерской политики в 
отношении населений Карпатской Украины. 
Однако, по признаниям газеты* издаваемой 
оккупантами, население не покупает этот 
календарь и бойкотирует всю прочую вен¬ 
герскую «литературу», предназначенную 
для Карпатской Украины, 

Всё более многочисленные группы насе¬ 
ления Карпатской Украины переходят к 
активной борьбе против венгерских на¬ 
сильи иков* По имеющимся здесь сведе¬ 
ниям, на территории Карпатской Украины 
созданы и действуют патриотические груп¬ 
пы, осуществляющие диверсии на транс¬ 
порте н в промышленных предприятиях. 3 
марта отряд партизан напал на венгерских 
полицейских и убил 8 из них. Полицейские 
потеряли также 16 человек ранеными. 

Для подавления сопротивления населе¬ 
ния венгерские власти переводят на терри¬ 
торию Карпатской Украины воинские ча¬ 
сти, укомплектованные фашистскими голо¬ 
вореза мн. , 


Английский журнал 
о деятельности эмигрантского 
польского правительства 


АНКАРА, 17 марта* (ТАСС). Турецкие 
суда, приписанные к стамбульскому пор¬ 
ту, получили приказ производить рейсы 
только в порты Болгарии, Рейсы во все 
другие иностранные порты запрещены. 


Ограничение пассажирского 
движения в Японии 


ТОКИО, 19 марта. (ТАСС). Гаэ*та сНнп- 
пои тайме» сообщает, что японским прави¬ 
тельством установлен ряд ограничений 
пассажирского движения, которые войдут в 
силу с 1 апреля. Отменяются некоторые ви¬ 
ды поездов. Ограничиваются поездки иа 
расстояния в пределах 100 километров. Для 
поездок на дальние расстояния необходимо 
специальное разрешение* 

Газета «Асахи» пишет, что японское пра¬ 
вительство намеревается все составы, кото¬ 
рые освободятся в результате указанных 
мероприятий, шшольэоэать для перевозок, 
связанных с эвакуацией некоторых городов. 


Извержение Везувия 


ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС)* Агентство 
Рейтер передаёт нэ Неаполя, что начавшее¬ 
ся 24 часа тому назад извержение Везувия 
становится все более и более серьезным и, 
несомненно, превзошло по своим размерам 
все извержения этого вулкана после 1906 
года* По мнению специалистов, еше рано 
предсказывать, прекратится ли извержение, 
не причинив ущерба* До последнего времени 
не было необходимости принимать меры по 
эвакуации населенинГ однако положение 
становится все более серьезным. 


ЛОНДОН, 17 марта* (ТАСС)* Обозрева¬ 
тель журнала «Нью стейтсмен эид Нэйшн» 
пишет но поводу деятельности эмнгрант* 
ского польского правительства: «До вой¬ 
ны, когда Польша располагала армией в 
400 тысяч человек, число ее военных ат¬ 
таше в различных странах достигало 21* 
Сегодня Польша насчитывает 39 военных 
атташе — по одному почти на каждую воз¬ 
можную страну, включая Люксембург* Их 
жалованье составляет 85 фунтов стерлнп* 
гов в месяц плюс расходы на представи¬ 
тельство и некоторый доход от дипломати¬ 
ческих привилегий (необлагаемые акцизным 
сбором папиросы н вино н т* д.). Мне за¬ 
являли, что польские официальные лица в 
Англин весьма гостеприимны и радушно 
угощают гостей в лучших ресторанах* Ещё 
один странный фантомного молодых поля¬ 
ков в Англин, главным образом офицеров, 
недавно «откомандировано» йз армии с тем, 
чтобы занятъ посты в польском министер¬ 
стве информации и министерстве иностран¬ 
ных дел. Факты, имеющиеся в моём распо¬ 
ряжении, заставляют меня сделать общий 
вывод, что группа руководящих польских 
семей не почувствовала никаких внутрен¬ 
них изменений в течение этой войны н что 
эти люди имеют очень мало нлн не имеют 
ничего общего с руководителями польско¬ 
го сопротивления, которые пережили испы¬ 
тания во время германской оккупации». 


Четники Михайловича 
сражаются 
против партизан 

СТАМБУЛ, [9 марта. (ТАСС). Выходя¬ 
щая в Белграде недичевская газета «Ново 
время» бьет тревогу по поводу активиза¬ 
ции действий партизанских отрядов на тер- 
рнторкн Сербин* 

В борьбе против партизан неднчевская 
«стража» продолжает получать помощь и 
поддержку от четников Михайловича, ко¬ 
торые участвуют почти в каждой операции 
против партизан. Об этом свидетельствуют 
прямые заявления газеты «Ново время». 
Т ак, 24 февраля эта газета сообщила о том, 
что 12 февраля «группа солдат и четников» 
численностью в 16 человек окружила в се¬ 
ле Кривий Внр дом* в котором засели три 
партизана * На неоднократные предложения 
сдаться партизаны, как пишет газета, «ре¬ 
шив дорого отдать свою жизнь, отвечали 
огнём»* Осада продолжалась более суток, 
к только после того, как у партизан ис¬ 
сякли все патроны, стражникам и четникам 
удалось приблизиться к дому н забросать 
его гранатами, 

5 марта газета опубликовала сообщение 
о том, что 28 февраля отряд партизан чи¬ 
сленностью до 200 человек атаковал отряд 
стражников в районе седа Фабиня ня реке 
Сава* Вскоре на помощь стражникам при¬ 
шло сильное подкрепление под командова¬ 
нием начальника пограничного отряда ка¬ 
питана Среича и командира отряда поле¬ 
вой стражи Богнча* «Их сопровождал, — 
пишет газета, — отряд четников». 


Средневековые 

пытки 

в армии Андерса 

КАИР, 20 марта* (ТАСС). Здесь получе¬ 
ны новые неопровержимые доказательства 
того, что в польской армии ген* Андерса 
беспощадно преследуются все тс* кто вы¬ 
ражает желание немедленно вступить в 
борьбу с немцами и выражает солидарность 
с польскими патриотами, уже сражающи¬ 
мися прошв немцев иа советско-германском 
фронте. 

Из рядов польской армии на Блнжкем 
Востоке исчезли бесследно тысячи поль¬ 
ских солдат й офицеров. Свыше 700 поль¬ 
ских солдат и офицеров из армии Андерса 
посредством лжесвидетельских показаний 
и сфабрикованных польскими профашиста¬ 
ми судебных дел осуждены на пожизнен¬ 
ное или 10—15-летнее заключение* В па¬ 
лестинские тюрьмы брошены по приказу 
генерала Андерса сотни бригадиров, де¬ 
сятников и рабочих, честно работавших е 
СССР и лойяльно относившихся к Совет¬ 
скому Союзу, а также много офицеров п 
солдат* протестовавших против распростра¬ 
няемой Андерсом и его агентами клеветы 
относительно Советского Союза, 

Среди арестованных и подвергающихся 
пыткам находятся:, полковник польской ар¬ 
мии Евстафий Горчинский, подполковник 
Леон Тьпшшскнй, подполковник Казимир 
Дудзинекнй, командовавший в 1941 г,, а 
период формирования польской армии в 
СССР, полком, капитан танковых войск 
Казимир Розен-Завадский, капитан- Роман 
Имах, поручик Януш Северский, поручик 
Мельннкер, поручик Внльк, поручик Ми¬ 
хаил Тома л л, поручик Владимир Шумя- 
гальекнй, подпоручик Станислав Щітер- 
скиГц подхорунжий Франтишек К у кул мн¬ 
ений, подхорунжий Роман I адом с кий к 
многие другие. 

Сквозь все рогатки, установленные поль¬ 
скими властями, нз тюрем и концлагерей 
доносятся призывы польских патриотов за¬ 
клеймить эти бесчинства н бесчеловечный 
произвол польской фашистской клики, име¬ 
нующей себя командованием польской 
армии. 


Вручение верительных 
грамот советским 
посланником в Уругвае 

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. (ТАСС). По сооб¬ 
щению корреспондента агентства Ассошнэй- 
тед пресс в Монтевидео, советский послан¬ 
ник в Уругвае Орлов вручил свои вери¬ 
тельные грамоты президенту Уругвая Аме- 
сага. 


Казнь Пюшё 


ЛОНДОН, 20 марта* (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает из Алжира о том, что 
после того, как кассационная жалоба Пье¬ 
ра Июшё, приговорённого алжирским су¬ 
дом к смертной казни* была отклонена, его 
защитник направил 18 марта де Голлю 
просьбу о помилованин, которая также бы¬ 
ла отвергнута* Сегодня утром приговор над 
Пюшё приведён в исполнение* 


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ* 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 


ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ПРИ СНК СССР 
21 марта 1944 года 

в Колонном зале Дома Союзов состоите* 
публичная лекция Ю, И, Палецкис на те*чу 
Борьба народов Прибалтики 
против немецких захватчиков, 

Начало лекции в 7 ч, 30 м* вечера. 

Цена билетов от 2 до 5 рублей. 

Билеты продаются в кассе Колонногс 
зала Дома Союзов (Пушкинская ул. 
дом Л г е 1, под’езд 3)* 


БОЛЬШОЙ ТЕАТР - пт іСжйЛКш п пар* 
Салтнііе»; аз, Щ вКняаь Игорь*. Нич. п 7 п. веч. 


ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—2101 «Тшет- 
маи предосторожность»: 22 Ш «Евгений Онегин*. 
Иач. н 7 ч. веч. 


МАЛЫЙ ТЕАТР — ШИІ «Фронт»* Кич. и 7 ч 

веч. 


ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 21/Ш *1\ 

бойким месге*. Иач. и 7 *. неч. 

МХАТ СССР нм, ГОРЬКОГО - 21/Ш ” ,Крёі 

лет кис ну ранты >, Иач в 7 ч* веч. 


ФИЛИАЛ МХАТ — Пт «Мертвые души 
Нщч. в 7 ч, исч. 


Потопление шести германских подводных лодок 


ЛОНДОН. 19 марта. (ТАСС). Английское 
морское министерство сообщает, что англий¬ 
ские военно-морские силы успешно опери¬ 
ровали в северной части Атлантического 
океана против германских подводных лодок* 


пытавшихся атаковать караваны союзников. 
За время операций потоплено 6 вражеских 
лодок. Караваны союзников ие потеряли нн 
одного корабля* 


Военные действия 
в Италии 


ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). Главный 
штаб войск союзников в Италии сообщает, 
что противнику удалось закрепиться па 
своих опорных пунктах в Касснно в снова 
захватить один нз небольших холмов, В 
городе Касснно н на с клопе холма ниже 
монастыря продолжаются ожесточённые 
бон. На других участках основного фронта 
американской 5-й армии п на плацдарме 
союзников у Аттно (южнее Рима) идут 
сильные бон местного значения* Однако 
по всей липни фронта существенных пере¬ 
мен не произошло. На фронте английской- 
8-й армии происходят стычки патрулей. 


Действия авиации 
союзников 


ЛОНДОН, 20 ыартэ. (ТАСС). Штаб аме- 
рнканскнх вооружённых сил на европшѴ 
ском театре операций сообщил, что значи¬ 
тельное соединение «Летающих крепо¬ 
стей» н «Либерейтаров» подвергло бомбар¬ 
дировке военные об'екты в районе Франк¬ 
фурта. Налёт производился в условиях 
сильной облачности. Американская авиа* 
пня потеряла б бомбардировщиков и 8 
истребителей. Вражеские истребители ока¬ 
зали слабое сопротивление. Американские 
истребители сбили 4 германских самолета* 
Термин «значительное соединение» озна¬ 
чает, что в операции участвовало от 250 до 
500 бомба рд проищи ков. 


ШО* ТЕАТР пы, Ев г. ВАХТАНГОВА (помеі 
Гагцентіоца. ул. Горького, дер* Гкдоогких, ІЯ] 
21/Ш «Снрзніо ле-Нгржсракр* Ніч, ь 7 ч. д? 


МООК* ГОС, ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР Ш. Бран, 
лая, 2) — 21/ТП «Блужлнімщіге авезлы», Нач. в 
7 ч. веч. 


ГОС. МООК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Творека! 
бульвар, Щ— 2ІШЗ «Гягкипэ.шгн иорг широко* 

11ач* в 7 ч. веч. 


ШО, МООК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ни 
К* С. СТА Н ИОЛ А ВОКО ГО м Ня. И. НЕМИРО¬ 
ВИЧА-ДАНЧЕНКО і Пушкине квн у л.* ] 7, тел. 
1С Ь42*Г;0) — Д.ТП «Нгрнкпл»*; 2Я/Ш «Н&Лгжда 
Светлов*». Нич* а 7 *і. веч* 


X ітѵі .н. , тн 


Моек. Гогу дарственная Фгьтпрмовни* 

кЧЖЦЕРТІШЙ ЗАЛ 
ни. и. И* ЧАЙКОВОКОШ 
21/Ш Юбилейный хпшіерт в ознаыеноваяне 
100-леткя со дня рождения Николая Ап. 
цреевнча РимскопьКорезкопа, О перво* 

творчество, В программе ярки в сцепы 
мд опер. Неп артисты ГАВТ СССР, лауреа¬ 
ты весе, конкурсов и артисты Маев* Фи¬ 
лармонии* Нач* в 7.30 вечера. 


РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 

па 21 марта 1144 г, 

Вялый художественный фильм ня герянч 
ГЕЯЙ истории руег*от народа «КУТУЗОВ» 
Ударник, Москва* Метрополь, Родина. Кил 
зей, Ура в, 

Амери вянсквй докуиеігтальпый Фильм »ШТ 

ВА ЗА РОССИЮ* — Метрополь, 

«РАДУГА* — Маек, Планетарий, 

художественны! фильм «БАГДА* 
СЪ Ий ВОР» — Первый* 

ШЮЗК И1 ІОЖУ ГН ЛЛ *М Ц —, Колизей. 


Президиум Верховного Совета БССР, 
Совет Народных Комиссаров н Цент¬ 
ральный Комитет КП(б) Белорусски 
с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине Заместителя 
Председателя Совета Народных Ко¬ 
миссаров БССР, члена ЦК КШб) Бело¬ 
руссии, депутата Верховного Совета 
БССР 

' Ивана- Антоновича 
ЗАХАРОВА, 

последовавшей в результате продолжи* 
тельной болезни 19 марта 1944 года. 
Президиум Верховнаго Совета БССР, 
Совнарком БССР, 
ЦК К^(б) Белоруссии* 


АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА' Москва, в. Пушкински п площадь, 9. Телефоны Отделов ргдякщѵш Секретариата — К 4-^-М; Фронта — К 4-72-37; Экономического— К 1*42-03; Седы кого хозяйств л — К 5-75-17; Пропаганды и Сетей кого строительства К 

Дитец-ілѵиы и искусства К 0*57* Й7* Иностранного — ЕС 4.@1*54; Писем — К 5*75*47; Худо жест пени ого —■ К &4641; Издательство — К о- К 4-71-05. Прием об'ярлсниЙ в Моекпе — К а-ТІ.ЗД, в Ленинграде ЗВЛй, 


Б2515- 


Тялогргфня «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И* И* Скворцова -Степанова, Пушкинская площадь, 5* 













































































































